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ABSTRACT 

We have executed a survey of nearby, main sequence A, F, and G-type stars 
with the CHARA Array, successfully measuring the angular diameters of forty- 
four stars with an average precision of ~ 1.5%. We present new measures of the 
bolometric flux, which in turn leads to an empirical determination of the effec- 
tive temperature for the stars observed. In addition, these CHARA-determined 
temperatures, radii, and luminosities are fit to Yonsei-Yale model isochrones to 
constrain the masses and ages of the stars. These results are compared to indirect 
estimates of these quantities obtained by collecting photometry of the stars and 
applying them to model atmospheres and evolutionary isochrones. We find that 
for most cases, the models overestimate the effective temperature by ~ 1.5 — 4%, 
when compared to our directly measured values. The overestimated temperatures 
and underestimated radii in these works appear to cause an additional offset in 
the star's surface gravity measurements, which consequently yield higher masses 
and younger ages, in particular for stars with masses greater than ~ 1.3 Mq. 
Additionally, we compare our measurements to a large sample of eclipsing binary 
stars, and excellent agreement is seen within both data sets. Finally, we present 
temperature relations with respect to {B — V) and (V — K) color as well as spec- 
tral type showing that calibration of effective temperatures with errors ~ 1% is 
now possible from interferometric angular diameters of stars. 
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Subject headings: infrared: stars, stars: fundamental parameters 



Introduction 



The direct measurement of the stellar angular diameter is a valuable key in determining 
fundamental properties of a star, particularly the linear radius and effective temperature. 
These properties of a star provide the link between the theory of stellar structure and evolu- 
tion to model atmospheres. For nearby, main-sequence stars, where we know their distances 
well, the angular diameters are difficult to measure due to their tiny sizes compared to 
their evolved counterparts. The high angular resolution obtained through long-baseline op- 
tical/infrared interferometry has enabled us to resolve the photospheric disks of such nearby 
stars. 

Several decades ago, a survey carried out at th e Narrabri Stellar Intensity Interferome- 
ter (IHanbury Brown et al.l Il974al : I Code et al.l Il976l ) was conducted to measure the angular 
diameters of 32 stars. This survey extended from O to F type stars, eleven of which were 
roughly on the main sequence (luminosity class V or IV)0. For several decades, luminosity 
class I, II, and III stars were observed with interferometers such as the Mark III and the 
Palomar Tes tbed Interferometer, but no main-sequence star earlier than A7 were measured 
dPavislllQQTh . 



As an update, the CIIARM2 Catalogue ( iRichichi et al.ll2005l ) provides a compilation of 
stellar diameters by means of direct measurements by high angular resolution methods, as 
well as indirect estimates. The CIIARM2 Catalogue includes all results as of July 2004, a 
total of 8231 entries. Filtering out the entries to include only unique sources where direct 
measurements exist with errors in the angular diameter measurements of less than 5%, this 
number drops to 242, and only 24 of these reside on the main sequence (luminosity class V 
or IV). 



In a recent work by iHolmberg et al.l (|2008[ ). they remark that measurements of the 
angular diameters of main sequence F and G stars need to be better than 2%, yielding 
temperatures to 1%, in order for offsets in the color-temperature calibrations to be minimal. 
At that time, only nir ie stars met this criteri on. This precision limit reiterates the target 
accuracy proposed by iBlackwell et al.l (Il979al ) for the limits to the Infrared Flux Method, 
that a good Teff determination goal should be 1% to match the best atomic data available 



^The average precision of these angular diameter determinations depended primarily on the brightness 
of the object, and was w 6.5% for the 32 stars measured. 
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for abundance determinations and log (7 estimates (jDavislll985l : lBoothlll997l ). 

The long baselines of the CHARA Array are uniquely suited for observing diameters 
of main-sequence stars to great precision. In this paper, we present the angular diameters 
of 44 main sequence A-, F-, and G-type stars measured with the CHARA Array, the most 
extensive interferometric survey of main-sequence stars to-date. Details on the observing 
strategy and observations are in Section 2, and the results are presented and discussed in 
Section 3. In Section 3 we also d i scuss the consistency of our results compared to the recent 
work of Ivan Belle fc von Brauru (120091 ). who used the Palomar Testbed Interferometer to 
observe a few dozen main sequence stars, where 14 of these stars are common sources with 
this work. Section 4 introduces the fundamental stellar properties of linear radii, luminosities 
and effective temperatures for the stars observed. In the discussion (Section 5) we use our 
data to derive empirical temperature relations to {B — V) and {V — K) colors and Spectral 
Type. We also present masses and ages for the sample obtained via isochrone fitting, and 
masses computed by combining our radii with published values of surface gravities. Our 
results are compared to three surveys in the literature that have a large percentage of stars 
in common with our survey, as well as a large sample of non-interacting eclipsing binaries. 
We summarize in Section 6. 



2. Observations with the CHARA Array 



2.1. Instrument 



The CHARA Array is an optical/infrared interferometric array located at Mount Wil- 
son Observatory in the San Gabriel mountains of southern Califo rnia (a detailed description 
of the instrument can be found in Iten Brummelaar et al.ll2005l ). Briefly, the CHARA Ar- 
ray consists of six, 1-meter aperture telescopes in a Y-shaped configuration spread across 
the mountaintop of the Observatory. With the six telescopes, there are fifteen available 
baseline combinations, ranging from 34 to 331 meters, at a variety of position angle orien- 
tations ^p. The CHARA Array currently is the longest baseline operational optical/infrared 
interferometer in the world. 

There are several beam combiners available for the CHARA Array, and for this project, 
the observations were made using the CHARA Classic beam combiner in two-telescope mode. 
CHARA Cl assic is a pupil - plane beam combiner, which is used in i^'-band, empirically 
measured in iBowsher et al.l ( I2OIOI ) to have a central wavelength of Xk' = 2.141 =b 0.003/im. 
Fringes are detected and recorded on the Near Infrared Observer (NIRO) camera, which 
is based upon a HgCdTe PICNIC Array read out at high speed. Nearly all (98.5%) of 
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the observing for this work was performed remotely from Georgia State University's Cleon 
Arrington Remote Operations Center (AROC) in Atlanta, GA during the 2007, 2008, and 
2009 observing seasons. 



2.2. Target Selection 

The main goal of this survey is to determine the angular diameters of a large number of 
stars to high precision. We limited the stars observed by selecting only those for which the 
predicted precision of the measured angular diameter will be better than 4%. The precision 
of a measurement of the stellar angular diameter depends on how far down the visibility 
curve one is able to sample. The expression of the uniform disk visibility function of a single 
star (Equation [1]) is dependent on B the projected baseline, 9 the angular diameter of the 
star, and A the wavelength of observation: 



V 



2Ji(x) 



X 



where 



X = nBe\-\ 



(2) 



Where Ji is the first order Bessel function. By knowing the A and B utilized in a given 
observation, we can estimate the optimum resolution range resulting from the precision with 
which we can measure the object visibility. To ensure that we reach the precision goal of 
a6 <4% for our observations, we find the approximate li miting resolution i s 9 ~ 0.65 mas 
for K'. In reality, this number will vary (for example, see lBaines et al.l 120081 ). but its use to 
establish a first order cut-off for a preliminary sample selection is appropriate. 

Each star we chose to observe was then hand selected from a Hipparcos Catalogue query. 
This proc ess was init iated from assumptions of the nominal linear size of a main sequence 
star from ICoxl (120001 ) based on B — V colors, in order to determine a maximum distance 
to be sampled for each spectral type before reaching the 9 = 0.65 mas resolution limit. 
Additionally, the luminosity class of the star was re stricted by apparent V magnitudes to 
only admit roughly main sequence stars (ICoxl l2000l ). The declination limit to this survey 
was restricted to targets above —10° declination. All stars were easily within the magnitude 
limits for observing with the CHARA Array, with magnitudes ranging from 2.5 < V < 6.4 
and 1.6 < K < aM Table [T] lists the names, coordinates, spectral types, magnitudes, 
metallicity [Fe/H], and Hipparcos distance of the stars observed. 



^Very conservative limits for observing with the CHARA Classic beam combiner require ^ < 10 mags 
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2.3. Data Calibration 



We follow the standard routine for interferometric observing where a calibrator star 
with known size is observed before and after every observation of a science objectlf], which 
enables us to remove the instrumental response of the system as well as effects from local 
seeing conditions. A description of the ideal calibrator and the pr opagation of errors to 
the tr ue visibility measurements of the science star, can be found in Ivan Belle fc van Belle 
(120051 ). The calibrator stars used in this work were initially selected from the getCal web 
interfac^ and were restricted by angular distance in the sky to the object, magnitude, and 
its estimated angular size. In most cases, the calibrator star was less than 6° from the object, 
and never lying further than ~ 10°. The closeness of the object to the calibrator is crucial for 
quickly acquiring brackets, where under typical observing conditions, there is approximately 
4—5 minutes between observations. The magnitudes of the calibrator stars were chosen from 
observability limits with our telescopes and instrument. Finally, the estimated angular size 
of the calibrator was the attribute that is most weighted in the calibrator searching process. 

With CHARA's long baselines, unwanted biases may be introduced if the calibrator is 
resolved. If possible, calibrators wer e chosen to have a ang u lar di ameter less than 0.45 mas, 
following the example described in Ivan Belle fc van Belld (120051 ) for CHARA's maximum 
baseline of 331 m. In order to estimate the calibrator's angular size, ^sed i a Kurucz model 
spectral energy distribution was fit to Johnson UBV (iMerrnilliodl Il997l ) , Stromgren uvby 
dHauck fc MermilliodlEoQSal ). and 2MASS JHK JCutri et al.ll2003h flux calibrated photom- 
etrjl^l. The calibrators used in this work are listed in Table |2j Table [2] also shows the 
calibrator Johnson, Stromgren, and 2MASS magnitudes, and ^sed fit for each star. The last 
column lists the science object (s) observed with that calibrator. 



Two-thirds of the calibrators used meet the ^sed < 0.45 mas criterialj. In many cases, the 
science stars were observed with more than one calibrator, on more than one occasion, in or- 
der to reduce the likelihood of biases being introduced (for example, see HD 30652; Table [3]). 
In some instances, we were not so fortunate to observe stars with multiple calibrators having 
the ideal angular size of 6'sed < 0.45 mas. For instance, the stars HD 5015, HD 6582, and 



and K < 7 mags. 

■^This sequence of calibrator - object - calibrator is called a "bracket" 
^http: / / nexsciweb.ipac.caltecli.edu/ gcWeb/gcWeb.jsp 

^Transformations f r om UBV. uv b y, and JHK magni tude to flux were made using the relations described 
in lColina et"al] |l996h : ICravi |l998[ ): ICohen et all |2003h . respectively. 



^all have ^sed < 0.66 mas, with a mean angular diameter error of 4.4% 



- 6 - 



HD 10780 were observed with only one calibrator, HD 6210 (6'sed = 0.519 mas). However, we 
note that the observations of the star HD 4614 were also obtained with this calibrator as well 
as two additional calibrators, one of which meets the ideal criterion for being completely un- 
resolved (HD 9407, ^sED = 0.430 mas). We find that all the calibrated data sets for HD 4614 
agree flawlessly in the final diameter fits. Thus, using the slightly resolved calibrator star 
HD 6210 is not a cause of concern. Only four stars, HD 97603, HD 185144, HD 126660, and 
HD 114710 have observations with only one calibrator with 0.45 < ^sed < 0.57 mas, but 
consistency in the calibration process seen with stars observed with more than one calibrator 
(such as HD 4614) provides assurance that this issue is not a problematic one. Additionally, 
the maximum CHARA baseline of 331 m was never reached for a significant amount of these 
observations, thus pushing the theorized ideal maximum angular size for the calibrator to 
larger sizes. 

The observing log is shown in Table |3]and lists the identifications of the 44 stars observed 
in this work (column 1), UT date (column 2), CHARA baseline (column 3), number of 
brackets (column 4), and the calibrator (s) used on that date (column 5). The specifics of 
the CHARA baseline configurations are displayed in Table ID We include the observations of 
HD 6582, HD 10780, and HD 185144 here for completeness, becaus e they are an or i ginal p art 



of this survey, but their results have been previously presented in iBoyajian et al.l (|2008[ ) 



3. Angular Diameters 



Angular diameters for each star were determined by fitting our interferometric mea- 
sure ments to the visibility curve for a single star's uniform disk ^ud and limb-darkened 



^LD (IHanbury Brown et a. 



minimization ( iMarkwardt 



1974bl) angular diameters from the calibrated visibilities by 
2OO9I ). To account fo r limb-darkening, we use the i^-band limb- 



darkening coefficients computed in IClaretl (|2000[ ). Limb darkening corrections are at the two 
percent level in the infrared, and for these types of stars the uncertainty of this correction 
is at most a tenth of a percent, well within our error budget. 

We find that in most cases that the value of the reduced is less than 1.0, meaning 
that we have overestimated the errors on the calculated visibilities for the star. The results 
presented here adjust those error estimates to assume a reduced = 1 to compensate for the 
uncertainty in the visibility error estimates (IBerger et al.l 120061 ). Table O presents the total 
number of observations, reduced x^? uniform disk diameter ^ud, limb- darkening coefficient 
fix, and limb-darkened diameter 6'ld for each star. The resulting fit for each star are plotted 
in Figures [T]171 Overall, we successfully measure the angular diameters of 8 A-stars, 20 
F-stars, and 16 G-stars, with an average precision of ~ 1.5%. 
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3.1. Notes on Individual Star Groups 



3.1.1. A-Stars 



The results for the A-type stars (8 total) are special cases. A-type stars are approaching 
the range at which stars begin to be seen with the highest rotational velocities (B-type stars), 
resulting in oblate shapes and apparent gravity darkening due to their rapid rotation (for 
example, see lZhao et al.ll2009l ). This oblatenes s factor depends o n the star's 6'ld, rotational 
velocity v sinz and mass (see Equation 5 in lAbsil et al.l l2008l ). The most extreme case 
that we observed is HD 177724, which is a mong one of the f astest rotating A-stars, with 
a rotational velocity v sini = 317 km s~^ ([Rover et al.ll2006l ). which leads to a predicted 
apparent oblateness of 1.307 (lAbsil et al.ll2008l ). Using all measurements and assuming the 
object to be round, we present the mean diameter for HD 177724 of 6'ld = 0.897 ±0.017 mas 
( Tab le ED . This value is in excellent agreement with the predicted mean angular diameter 
from lAbsil et al.l (120081 ) of6 = 0.880±0.018 mas. The rotational velocity for all of the A-stars 
in this project (except for HD 141795; v sini = 47 km s~^) are fairly high (HD 56537 = 154 
km s-\ HD 97603 = 180 k m s-\ HD 118098 = 222 km s-\ HD 210418 = 144 km s-\ and 
HD 213558 = 128 km s~^. iRoyer et al.l 120061 ). Although their predicted oblateness is likely 
to be undetectable with the precision of our measurements, we should consider the angular 
diameter measured for these stars as the mean angular diameter. The rotational velocities 
of the F and G-type stars observed are far below critical, therefore they are assumed to be 
round. 



3.1.2. Multiplicity 

Our targets were selected to only include single stars because incoherent light from a 
companion affects the visibility of the primary star and biases the diameter measurement. We 
admit binary stars only with separations greater th an 2 arcseconds or with large AK mag^. 



For example, the star HD 39587 (GO V + M5 V; iHan fc GatewoodI I2002D is a single-hned 
spectroscopic binary. Our data do not reveal the imprint of a companion (reduced = 0.33), 
and the diameter is assumed to be unaffected by the presence of a secondary star with the 
assumption that the A magnitude is quite large {AK > 4 mags). 

The diameter fit for the star HD 162003 has the largest reduced of 2.23. Very recent 
radial velocity survey work has identified HD 162003 to have a long term trend in radial 



^The formal limits to detection of companions with our instrument is currently unknown, but is thought 
to be sensitive to binaries with AK < 2.5 (D. Raghavan, private communication). 



- 8 - 



velocity of +220 m/s/yr ( Toyota et al. 2009 1^. We suspect that the reason our diameter fit 
for this star shows the highest value of reduced is that we are actually detecting a mild 
signature of the secondary sta r in th e visibilities. Another target in this survey HD 173667 
is identified by iNidever et al.l (120021 ) to have arms = 124 m/s over a period of 5165 days. 
However, unlike the diameter fit for HD 162003, the reduced is typical of a fit from a single 
star (reduced = 1-34). Lastly, we note t hat the stars HP 46 14 and HD 10935 j§ were once 
referre d to as a spectroscopic binaries by lAbt fc Levyl (119761 ). However, iMorbey fc Griffin 



Behr et al. 


2009; 


Konacki 


2005) 



3.2. CHARA Versus Palomar Testbed Interferometer Diameters 



Angular diameters of a few dozen main s equence stars measured with the Palomar 
Testbed Interferometer (PTI) were presented by Ivan Belle fc von BraunI ( l2009l ). Their work 
provides measurements of 14 stars in common with the CHARA stars measured here and 
is the only alternate source of direct angular diameter measurements of our program stars. 
The longest baseline obtainable with PTI is 110 m, a factor of three shorter than those of 
the CHARA Array, and accurate measurements were quite difficult with this instrument due 
to the small angular sizes of these stars. 



Table [6] lists the 14 stars in common with Ivan Belle fc von BraunI ( l2009l ). the limb- 
darkened angular diameters and errors, and how many cr the two values differ from each 
other. For these stars, the errors on the PTI angular diameters are anywhere from 2—12 
times (with an average of 6.5 times) the errors on the CHARA angular diameters. However, 
this comparison can still point to any systematic offs ets in the results from each ins trument. 
Comparing the angular diameters from this work and Ivan Belle fc von BraunI (|2009[ ) , we find 
that the weighted mean ratio of CHARA to PTI diameters is ^chara/^pti = 1.052 ± 0.062. 
van Belle fc vori BraunI (12009) mak e this same comparison of their diameters compared to 
diameters from lBaines et al.l (120081 ). who used the CHARA Array to measure the diameters 
of exoplanet host stars, and find that the ratio of the four stars they have in common is 
6'chara/^pti = 1.06 ±0.06, very similar to the results found here, indicating again that there 
is a slight preference for smaller PTI diameters, and larger CHARA diameters, although the 
displacement is at the < 1-a level. 



^ iTovota et al.ll2009l) comment that the Vr trend is not attributed to the visual companion, HD 162004 
30" away. 

^which coincidcntally has been assigned the name Chara (|Hof5eit fc Jascheklll99ir ). 
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The prefere nce to larger d i amete rs compared to other interferometric measurements 
was also seen in iBoyajian et al.l (|2009[ ). where the diameters of the four Hyades giants were 
measured with the CHARA Array. In that work, two of the stars, e Tau and 6^ Tau, were 
measured previously with other interferometers (Mark III, NPOI, an d PTI), all whi c h lead 
to smaller diameters than those measured with CHARA. However, iBoyajian et al.l (120091 ) 
find that models for the Hyades age and metallicity match flawlessly with the CHARA ob- 
servations, and the smaller angular diameters from other works in turn lead to temperatures 
that are too hot for these stars. 

A main distinction that could lead to offsets in measured diameters is the estimated sizes 



of the calibrator stars. For instanc e. Ivan Belle fc von BraunI (I20091) discuss the calibr ator 
selection in their work compared to iBaines et al.l (120081 ) . Ivan Belle &: von BraunI (120091 ) set 
a limit to a sufficiently unresolved calibrator at CHARA to be < 0.5 mas in diameter, a 
criterion which all but a few calibrators in this work meet. However, to investigate the 
possibili ty that the estimated si z e of th e calibrators in this work are offset to the calibrators 
used in Ivan Belle fc von BraunI (120091 ) . we compare the estimated sizes of the calibrat ors 
in the Palomar Testbed Interferometer Calibrator Catalog (PTICC, Ivan Belle et al.ll2008l ) to 
the ones derived here. Twenty-nine of the 63 calibrators used in this work are included in 
the PTICC. Overall, the ratio of the estimated diameter of the calibrator in this work to the 
PTICC is 0.97 ± 0.06, a less than 1-a difference. 



Twelve of the 14 stars in common with Ivan Belle &: von BraunI (120091 ) were observed 
with calibrators whose diameters are also included in the PTICC. For each of these 12 
calibrators, the estimated angular diameter 6'sed is presented in Table [71 along with the ratio 
of the CHARA to PTI SED diameters. The object employing the calibrator is also listed 
in Table [7] along with the ratio of the CHARA to PTI measured limb-darkened diameters. 
Here, there is no pattern in the calibrator SED diameter ratio and the object diameter ratio. 
In fact, the effects of a slight offset in the calibrator's estimated diameter listed above (ratio 
^chara/6'pti = 0.97 ± 0.06) would actually contribute counter-productively to the slight 
offset in the diameter measurements (ratio 6'chara/6'pti = 1-05 ± 0.06). For instance, in the 
case of our data, the size of the calibrator 6'sed is typically smaller, thus the true visibility 
of the calibrator would be greater (i.e., it would be more unresolved). If the true visibility 
of the calibrator is greater, it would in turn make the true visibility of the object larger 
in the calibration process. Thus, the object would appear more unresolved (having larger 
calibrated visibilities) if we were using a SED diameter of the same calibrator but with a 
larger value. Because we do not see the case of smaller CHARA diameters, this indicates 
that the calibrators are not the cause of any offset, if present, in each data set. 



In Figure [8] we show a plot of the measured limb darkened angular diameters presented 
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here compared to the computed SEP dianieters for the stars in this survey. The 14 stars in 



common with the Ivan Belle fc von BraunI (120091 ) work are highlighted in color; red indicating 



a CHARA measurement and blue for a PTI measurement. It is apparent here that the 
majority of the PTI diameters are deceptively low compared to the SED estimates. 

Figure [9] shows the fractional difference of the measured limb-darkened versus SED 
angular diameter as a function of {B — V") color index. For stars with a {B — V) < 0.4, 
the measured ^ld is always larger than the estimated ^sed- There is a lot of scatter for 
stars redder than {B — V) ^ 0.4, but no systematics are seen. However, in this region the 
two most metal-poor stars, HD 6582 and HD 103095, are the most extreme outliers, where 
^LD > ^SED in both cases. Additionally, HD 182572 {B - V = 0.761; [Fe/H] = 0.33) is the 
most metal-rich star observed in this work, and shows the largest disagreement here where 
^LD < ^SED- Perhaps there is a lack of sufficient data to show if there is in fact a trend in 
either the color- index or metallicity of a star and the estimated ^sed- 



4. Stellar Parameters 



4.1. Bolo metric Fluxes 



We present new measures of the bolometric flux -Fbol for each star in th is work that fol- 
lows the method used previously in support of interferometric observations (Ivan Belle et al. 



20081 : Ivan Belle fc von BraunI |2009| ). The fit involves a collection of flux-calibrated photom- 



etry for each source availabl e in the literature (See Table E]) that is subsequently flt with 
a template spectra from the iPickled (119981 ) library. Reddening is for the most part absent 
for the samplj^. however we flt it here to the photometric data u sing reddening correc- 
tions based upon the empirical reddening determination described by ICardelli et al.l (Il989l) 



which differs littl e from van de Hulst's theoretical reddening curve number 15 (|Johnsonlll968 

Dvck et ailEggei ). 



Uncertainties in the Fbol are for our data, on average 1.9% and tend to be dominated 
by uncertainty in the reddening flt and poor photometry in the 0. 6 — 1.2 pm ran ge. Each 
science object is listed in Table [HI along with the fltting parameters: iPickled (Il998l ) template 
spectral type, number of photometry points, and reduced of the flt, as well as the resulting 
integrated -Fbol and Ay- In Figure [TOl we show an example SED flt. 



distance of the furthest star is 30 parsecs 



4.2. Luminosities, Temperatures, and Radii 



These -Fbol measurements are then simply used in combination with the Hipparcos 
distance d to solve for the absolute luminosity L: 



L = ATTd'FBOL. (3) 

Additionally, we can express the effective temperature of a star as defined through the 
Stephan-Boltzmann law 



F = aT^V (4) 

where F is the total emergent flux of the star and a is the Stefan-Boltzmann constant. 
Transforming this equation to observables at Earth, we arrive at the expression: 

Fbol = i^VTeV. (5) 

The effective temperature Teff is found by solving Equation [5] in terms of Fbol and 9ld, 
where in Equation [6], -Fbol is in units of 10~® erg s~^ cm~^, and 6lo is in units of mas. This 
yields the relation 



Teff = 2341 (Fbol/^ 



2N0.25 



(6) 



Finally, using Hipparcos parallaxes from Ivan Leeuweru (120071 ) , we transform the mea- 
sured angular diameters of these stars into linear radii R. Each of these derived parameters 
are presented in Table [TOl Graphical representations of these data sets are presented in 
Figures [11] and [121 



5. Discussion 

5.1. Empirical Temperature Relations 

With the results in Table [TOl we may begin to define a foundation of empirically based 
color-temperature relations. These relationships are extremely useful in extending our knowl- 
edge to a larger number of stars, at distances too far to accurately resolve their sizes. For 
giants and super-giants, temperature scales accurate to the 2.5% level are obtainable, and are 
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currently limi ted by the distances to these objects, not the sensitivities of our interferometric 
obser vations (Ivan Belle et al. Il999l. 120091) . Recently, and more similarly comparable to this 



work, van Belle fc von Braun J2009h present relations for main sequence stars, ranging from 
{V — K) ~ 0.0 - 4.0 (spectral types of ~ A-M). These scales are slightly better than the 
aforementioned evolved classes of stars, and are accurate to the ~ 2% level. The authors 
note here that the limitations to these relations are in the angular diameter measurements 
themselves. 



5.1.1. (B-V)-Ti 



EFF 



Here, we derive color-temperature relations based on the precise Teff measurements 
presented in Table [10] the in the form of a 6*^ order polynomial. The solution for the 
{B — V) color - temperature relation is expressed as: 



log Teff = 3.9680 ± 0.0025 - 0.2633 ± 0.0876(5 - V) - 3.2195 ± 1.3407(E - l/)^ + 
15.3548 ± 6.8551(5 - Vf - 27.2901 ± 15.7373(5 - Vf + 
19.9193 ± 16.8465(5 - Vf - A.bUT ± 6.8539(5 - Vf (7) 
for 0.05 <{B-V) < 0.80 and [Fe/H] > -0.75 

This solution, in the form of a 6^^ order polynomial, defines the shape of the data inflection 
point at {B — V) ~ 0.3 better than a lower order polynomial function, as well as a power 
law function (see Figure [T3|) . We are also cautious that the stars with low metallicity will 
affect the {B — V) - Teff transformation too severely to be useful for stars of solar-type 
abundances, and we refrain from using these in this analysij"]. A preliminary fit to the data 
yields a median deviation in temperature of 68 K, and a median deviation in temperature 
of 55 K is found for an identical solution if we omit three obvious outliers lying more than 
5-cT away, HD 210418, HD 182572 and and HD 162003 (offset of -6.7, -5.7 and +6.5 a, 
respectively. The statistical summary for the solution to the polynomial can be found in 
Table Hfl 



"There are two stars, HD 6582 and HD 103095, with metahicity [Fe/H] < -0.75. 

^^A fit to our data with a power relation yields an initial solution with a median deviation in temperature 
of 125 K, and 101 K removing the points with low metallicity. A deviation of 92 K is found after removing 
outliers lying more than 3-sigma from the fit, almost double the value we find for the polynomial fit. 
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In Figure [13], we show our data an d the s o lution 



from several other sources, ICode et al.l (119761 ): iGrayl (119921 ) and iLejeune et al.l (Il998l ). All 



'or the fit. We also show the solution 



the solutions shown here are approximately identical in the range of [B — V) > 0.45. 



Similar to our work, the results from Code et a. 



.1 (119761) are derived solely on empirical 



measurements. In that milestone paper, ICode et al.l (119761 ) measure the diameters of 32 stars 
using the Narrabri Stellar Intensity Interferometer (NSII), all being objects hotter than the 
Sun and most having e volved luminosity classes. We show in Figure [T3] the 9 data points 
from I Code et al.l (119761 ) that have a. {B — V) > (~A-type and later) that are luminosity 
class V or IV (8 A-type objects and 1 F-type object), as well as the fit from ICode et al. 



(Il976l ). Comparing this fit to ours, we note that it is a few hundred Kelvin hotter than our 
own for 0.05 < {B — V) < 0.3, converging at the bluest range of {B — V) ~ 0, as well as the 
reddest range {B — V) ~ 0.4. The offset is hkely strongly connected to the fit's dependence 
on the sparse amount of data in this intermediate range. 



The function presented in iCrayl (119921 ) also uses a 6*^-order polynomial to fit {B — V) 
to Teff ( their equation 15. 14). This is a fit to a compilation of data, including the NSII 



data from 



see 



Code et al. 



(Il976|), 3ut mostly data obtained via the infrared flux method (IRFM, 



Blackwell fc Shalhsl Il977l ). yielding a semi-empirical approach in obtaining the angular 



diameter, and consequentially the effective temperature, of a star. There is an impressive 
correlation with our fit throughout the range of {B — V) colors. A deviation only begins to 
appear at the blues t colors {{B — V) ^ 0). Our sample stops here, but it can be readily 



seen m 



Grayi (Il992l ) that there is another inflection point at this color index, producing a 



steeper curve at more negative color indices. Because of this, we caution against the use of 
the relation presented here for colors bluer than {B — V) < 0.05. 



As an update, the work presented in ICasagrande et al.l (120101 ) presents an excellent 
analysis and improvement to the IRF M temperature sca l es tha t have been proposed over the 
years. In Figure [13] we also show the ICasagrande et al.l (120101 ) solution for solar metallicity 
for comparison (valid in the ranges of [B — V) > 0.3). This relati on is distinguishab l e frora 
ours only when 0.3 < {B — V) < 0.4, where at this point, the ICasagrande et al.l (|2010[ ) 
relation begins to predict ~ 100 K higher temperatures. However, we suspect that the likely 
explanation for this difference is that their solution is in the form of a third order polynomial, 
which has been shown not to model the inflection point in this region properly. 

For an additional com parison on the ( i? — V ) to Teff relations, we also show the entirely 
model-based solution from lLeieune et al.l ( ]l998l ) (dashed lir ie). This so l ution is intermediate 
to ours (as well as the one in Gray 1992[ ) and the one from Code et al. (1976) for the mid- A 
to mid-F-type stars. 
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The median error in the temperature measurement for these stars (45 K) is lower than 
the median deviation to the fit, suggesting the potential for improvement. Iterating on the fit 
and removing outliers that lie further than 3-sigma gives an identical solution, but reduces 
the number of points used from 39 to 33. However, it does not improve the error of the 
fit by much. The scatter in the points with a {B — V)> 0.6 are clearly the cause of the 
ill-correlated relation, as illustrated in Figure [131 



5.1.2. (V-K)-Teff 

We also present a fit of the temperature versus (V — K) color index (Equation 
and Figure \\M . the benefit here being that {V — K) colors are less sensitive to the stellar 
abundances than the {B — V) colors. A solution including all stars gives a median deviation 
in temperature of 67 K, with only one extreme outlier, HD 162003 (+5.8 (t)0. Omitting 
this star, we arrive at our final solution, practically identical from the first, with a median 
temperature deviation of 64 K. The statistical overview for this solution can be found in 
Table [TTl and Figure [THillustrates the fit. We note that the solution is identical when clipping 
stars that lie more than 3.5 a from the fit (instead of 5-cr) and has an improved median 
deviation in temperature of 56 K. As expected, the temperatures for the two previously 
mentioned metal poor stars, HD 6582 and HD 103095, agree exceptionally well with the 
temperature - [V — K) relation. 



logTEFF = 3.9685 ±0.0034 + 0.0830 ± 0.0570(V - - 1.8948 ±0.2874(V-ir)2 + 
4.0799 ± 0.5438(\/ - Kf - 3.7353 ± 0.4739(y - Kf + 
1.5651 ± 0.1936(y - Kf - 0.2472 ± 0.0301(y - Kf (8) 
for 0.0 <{V -K)< 2.0 



5.1.3. Spectral Type - Teff 

We next derive a useful (albeit less accurate) relation between spectral type and tem- 
perature. We do this by converting the spectral types for each star into a numerical value, 
following the scheme: AO, Al, A2 . . . FO, Fl, F2 . . . GO, Gl, G2, . . . , KO ^ 0, 1, 2, . . . , 



^•^We note that this star has a visual companion HD 162004, and thus could have bad photometry. Note 
that HD 162003 was an outlier in the B — V relation, with a negative offset from the fit derived. 
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10, 11, 12, . . . , 20, 21, 22, . . . , 30. Again, we omit the two metal-poor stars previously 
mentioned, and fit a forth order polynomial to arrive at the relation: 



T, 



EFF 



9393.59 ± 60.45 - 490.25 ± 28.795T + 36.44 ± 3.625T2 - 
1.44 ± O.nST^ + 0.0208 ± 0.00275T^ 
for AO < ST < KO and [Fe/H] > -0.75 



(9) 



where in this equation, the variable ST refers to the numerical value for the spectral type 
index. The fit for Equation [10] has a median absolute deviation of 90 K, and is plotted in 
Figure [T5l In the rang e frorn F6 to G5, we also show the fit from the data Table 7 from 
van Belle &: von BraunI (120091 ) (Figure [16] is a close-up view of this range), and our results 
are consistent with each other. 



5.2. Comparison to Indirectly Determined Temperatures 

In the literature, there exist three surve ys of nearby stars that include ob j ects that over- 



(2007 


) and 


Takeda 


(2007) 



are 37, 34 and 25. We compare our results to these works in this section. 



AUende Prieto fc Lambert! (119991 . hereafter APL99) derive fun damental pararneters for 
the stars in their survey by fitting model evolutionary tracks from iBertelli et al.l (119941 ) to 
observed (B — V) photometry and absolute V ban d magnitude My . The G eneva-Copenhagen 



survey of the Solar neighbo urhood II, done by Holmberg et a. 



utilizes the Padova models (jCirardi et al.l l2000l : ISalasnich et al 



(120071 . hereafter GCS07), 
I2000h to derive the stellar 

parameters based on Stromgren uvby calibrations to Teff and My. Lastl y, Takeda (2007^, 
hereafter Tak(37) use the Yonsei-Yale (F^) stellar isochrones (lYi et al.ll200ll : iKim et al.ll2002l : 



Yi et al.l l2003l : jPemarque et al.l |200J) to fit their spectroscopically determined Teff along 



wit h the photometrical ly derived L (from the absolute magnitude, and bolometric correction. 



see 



Takeda et al.l (120051 ) for details). GCS07 demonstrate that these model iso chrones (among 



others ) show minimal differences when compared to each other, also seen in lBoyajian et al. 
(120081 ). However, we choose to compare all three sources since the target overlap is not 



identical or complete with respect to our own, as well as the fact that different datasets and 
photometric indices were used for each group. 

In Figure [TT] we compare our temperatures to the temperatures of the stars in common 
in each reference. The most apparent discrepancies appear when comparing our results to 
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those in APL99. For most cases seen here, APL99 overestimates the effective temperature of 
the star through the entire range of effective temperatures by about 5%, up to 15%. GCS07 
and Tak07 are less drastic in comparison, but there is still a tendency of the models to 
overestimate the temperatures by a couple percent. Figures [TS] and [12] plot the fractional 
offset of the stellar temperature from each method versus (B — V) color index and metallicity. 
For the hottest/bluest of stars (Teff > 6500, B — V < 0.4, a range mostly covered by 
APL99 only) a positive offset is seen for all but one measurement. Likewise, temperatures 
of stars with the lowest metallicity are also overestimated in each reference compared to the 
temperatures presented here, but no trend can be identified with the sparse quantity of data 
available in this range. 

The stars with the largest offsets in the effective temperatures of GCS07 are HD 81937 
(13%), and HD 146233 (7%). Interestingly enough, these stars also have high discrepancies 
between their SED diameter and the limb-darkened diameter measured with CHARA. How- 
ever, stars such as HD 10780 and HD 109358 also have high deviation in the SED diameter 
versus the limb-darkened diameter measured by CHARA, but their agreement with the tem- 
perature from GCS07 is at the ~ 1% level. It is interesting to note tha t the star HD 146233 



18 Sco), that was first identified by iPorto de Mello fc da Silval (119971 ) to be a solar twin, is 



one of these stars with a large offset in effective temperature. 

The agreement in temperature with Tak07 is better than both the APL99 and GCS07 
surveys, but there is still a preference to higher temperatures than what we measure. The 
largest outliers in temperature offsets compared to Tak07 are HD 128167 (6.5%), HD 103095 
(5.4%), and HD 86728 (4.3%). Comparing these outliers to the GCS07 outliers, there are no 
two stars in each that show large deviations from the model versus CHARA temperature, 
with the exception of the very metal poor star, HD 103095. Again, it does not appear that 
a star's metallicity or color index is related to the deviation in temperatures of each source. 



5.3. Isochrone Masses and Ages 



We determine an estimate of the stellar mass and age by fitting our temperat ures and 



luminosities presented in section 14.2 to the Yonsei-Yale [Y "^) stellar isochrones (lYi et al. 
200ll : iKim et all [2002[ IyI et all [2OO3I bemarque et al.ll2004l l. We are able to do this for 
most stars observed for this work, but unfortunately, useful results are not obtainable when 
fitting isochrones to stars with L < 0.75Lq, because sensitivity to age in this region is 
minimal^. To run the model isochrones, input estimates are required for the abundance 



Stars within this range are HD 6582, HD 10780, HD 101501, HD 103095, HD 131156, and HD 185144. 
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of iron [Fe/H] (Tabled]) and a elements [a /Fe0 For each star, isochrones were generated 
in increments of 0.1 Gyr, in the range of 0.1—15 Gyr. We fit the model isochrones in the 
theoretical temperature-luminosity plane, where the solutions from the model are purely from 
the theory of stellar structure. This eliminates any dependence of the color table used in 



trans forming the model isochrone temperature to observed photometric colors (jLejeune et al. 



19981 ). Once a best-fit isochrone is established, an age along with the associated mass for this 
best fit isochrone is recorded for each star. We show an example of this routine in Figure [ 
and the results are listed in Table I 



We calculate the errors on the best fit isochrone mass and age using the l-cx temperature 
and luminosity maximum offset for the isochrone solution. It is worth noting that the 
metallicity input for the model isochrones has an impact on the derived age (and in turn 
also on the derived mass). Lower metallicity isochrones shift down and to the left on these 
diagrams, so for a star with a true metallicity less than the input value, a higher isochrone 
age would be found. The opposite is true for stars with higher values of metallicity, where 
a younger age would result. For our isochro ne fits, we adopt fixed values of metallicity 



measured from a uniform source (in this case iHolmberg et al.l 120071 ) that are used in the 
model input for computations. Thus, relative ages may be correct while absolute ages are 
highly uncertairj^. 



5.4. Gravity Masses 

With the linear radii known for all stars in the CHARA sample, we are able to determine 
the mass of a star using log (7 estimates published in APL99 and Tak07 using the relation 

= GMjRl (10) 

where G is the gravitational constant, is the mass of the star, is the radius of the 
star, and g^, is the surface gravity of the star. Hereafter, we will refer to the mass derived in 
this manner as Mp;_R. 



The [a/Fe] for all stars are zero (|Carnevlll996l ). We assign [Fe/H] = for HD 56537, HD 141795, and 



HD 213558 because no metallicity measurements are available in the literature for these stars. 

^^A characteristic error introduced by a 0.1 dex uncertainty in the metallicity may introduce errors ranging 
from about 0.1 — 2.0 Gyr and 0.06 Mq for the A to G type stars, respectively. 
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5.5. Comparative Analysis 



Masses derived from isochrone fitting (Miso) and those obtainable when the surface 
gravity and radius are known through Equation [10] (Mg_R) are compared in Figure [21] for 
the stars with gravity measurements pubhshed by APL99 and Tak07. There is significant 
scatter, however we find that for stars greater than ~ 1.3Mq, the masses are over-predicted 
when using gravities from APL99. It is possible that the offset links back to the temperature 
offsets discussed in the previous section. For instance, if the model temperature used to fit 
the spectral lines to determine log (7 values for the stars is offset, this will in turn lead to 
spurious values of log (7. Presumably these overestimated temperatures will lead to a slightly 
more massive star, because hotter stars on the main sequence are more massive than their 
cooler counterparts. Sure enough, this trend can be seen in Figure [22] when comparing the 
deviation in temperatures and masses for these stars. Ages derived are also affected in the 
sense that the stars will appear younger if their temperature or log (7 is artificially offset 
to higher values. In fact, a slight trend may be seen in Figure [23] to support this when 
comparing our ages to the ages in GCS07 and Tak07 (APL99 did not publish ages), where 
our ages are typically greater. 



The discussion in iHolmberg et al.l (120071 ) also gives several examples of how an offset in 
effective temperature will, in turn, offset the metallicity, and argues that these effects double 
up when determining the ages of the stars, thereby producing false age-metallicity relations. 



For further comparison, we introduce the data set presented in lAndersenI (Il99ll ). [Andersen 



(I1991I ) provides a compilation of data on all non-interacting eclipsing binaries (EB) known at 



the tim e - a total of 90 stars, most of which are on the main sequence. Section 4 in [Andersen 



(Il99l[ ) argues that the motivation for compiling the EB data is to aid in the prediction of 
single-star properties where masses and radii are unobtainable by direct measurements for a 
large number of stars. We use these data for eclipsing binaries to compare with our results 
for single stars in this section. 



In Figure [M], we show the relation between {B — V) color index and stellar mass. The 
mass-luminosity relation is shown in Figure [25] Eclipsing binary data from [Anderseru (Il99ll ) 
are plotted as well as the masses for stars in this project derived from the Y'^ isochrones, 
and masses derived from the combination of the CHARA radii and log g estimates from each 
source (APL99 or Tak07). 

The masses w e found are in excellent agreement with the sample of eclipsing binaries 
from [Anderseru (Il99l[ ) with respect to {B — V) color index and luminosity (Figure [2l| and 
Figure [25]) . However, comparing the Mg_R data points to the EB sample, we see that these 
masses are biased to larger masses, forcing them to appear under-luminous compared to the 
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EB sample as well as the data points. The effect is again most apparent in the range 
where the APL99 gravities are used, where the systematics appear for stars with masses 
greater than ~ 1.3Mq. 



6. Summary and Conclusion 

In this paper we present the angular diameters of nearby, main-sequence stars measured 
with the CHARA Array. The survey includes a total of 44 stars, for which the angular diam- 
eter is measured to better than 4%. Robust bolometric flux measurements of the stars are 
presented, yielding absolute luminosities and effective temperatures measured to accuracies 
on the average of 1.8% and 1%, respectively. Lastly, we extract masses and ages of the stars 
by applying the Yonsei-Yale model isochrones to our data 

We show that published values of such stellar parameters derived indirectly are not 
consistent with our results. Our data compared to published values show that several sources 
overestimate the effective temperature by 1.5 — 4%. The values for modelled stellar radius 
compensate this offset by being underestimated in order for the luminosity to come out 
right. Generally speaking, this offset is most apparent in the metal-poor stars as well as 
the earlier type stars (> I.SMq) that we observed. We propose that this preference for 
models to derive hotter temperatures is the cause for further divergence in a star's surface 
gravity measurements, which consequently yields higher masses and younger ages. Excellent 
agreement is seen when comparing our data to a large sample of eclipsing binaries. 

This data sample is used to solve for empirically-based temperature relations for A-, F-, 
and G-type main-sequence stars, with precision close to the 1% level on the color-temperature 
calibrations. The results of the B — V color - temperature relation are consistent with other 
relations for the stars redder than B — V ^ 0.4 (mid F- through G-type). However, for stars 
earlier than this (the A- and early F-types), our solution is a couple hundred Kelvin cooler 
than all but one of the relations we use for comparison. This is likely due to the sparsity of 
good quality empirical data used for fitting in this region. Our data is better correlated in the 



V — K color - temperature relation than the interferometric data in Ivan Belle fc von Braun 



(120091 ) for the F- and G-type stars, due to the high precision of our measurements compared 
to theirs, but the fits to the data are indistinguishable in this range. For the earlier-type 
stars, moderate disagreement is still present, again from lack of complete sampling in this 
region. 



Ongoing observations of more nearby main-sequence stars are under way by our group 
at the CHARA Array. Color-temperature calibrations with various other color indices will 
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be implemented in the forthcoming papers in the series. Stellar metallicity was ignored in 
this work, however including it in temperature relations will almost certainly beat the errors 
down even more than what we have achieved with the current fit. In our future efforts, 
we aim to populate the data set enough to identify accurate color-temperature-metallicity 
relations, as well as extend the sample down to the lower end of the main-sequence. 

TSB acknowledges support provided by NASA through Hubble Fellowship grant ^^HST- 
HF-51252.01 awarded by the Space Telescope Science Institute, which is operated by the 
Association of Universities for Research in Astronomy, Inc., for NASA, under contract NAS 5- 
26555. The CHARA Array is funded by the National Science Foundation through NSF grant 
AST-0908253 and by Georgia State University through the College of Arts and Sciences. This 
research has made use of the SIMBAD hterature database, operated at CDS, Strasbourg, 
Prance, and of NASA's Astrophysics Data System. This pubhcation makes use of data 
products from the Two Micron All Sky Survey, which is a joint project of the University 
of Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of 
Technology, funded by the NASA and NSF. 
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185395 


7469 


96441 


13 e Cyg 


19 


36 


26, 


.54 


50 


13 15.97 


F3+V 


F4V 


4.49 


3.52 


0, 


.395 


-0, 


.04 


54.55±0.15 


210418 


8450 


109427 


26 Peg 


22 


10 


11 


.99 


06 


11 52.31 




A2V 


3.52 


3.22 


0, 


.086 


-0, 


.38 


35.34±0.85 


213558 


8585 


111169 


7 ot Lac 


22 


31 


17, 


.50 


50 


16 56.97 




AlV 


3.76 


3.75 


0, 


.031 






31.80±0.12 


215648 


8665 


112447 


46 5 Peg 


22 


46 


41 


.58 


12 


10 22.40 


F6V 


F7V 


4.20 


2.87 


0, 


.502 


-0, 


.24 


61.37±0.20 


222368 


8969 


116771 


17 t Pac 


23 


39 


57, 


.04 


05 


37 34.65 


F7V 


F7V 


4.13 


2.89 


0, 


.507 


-0, 


.08 


72.91±0.15 



"Bayer-Flamateed or GJ iKoatiuhll2004ll 
' iGrav et all i200ll . |200 j ) 



1MB AD JWenger et al .1120001 ') 

erg; ct al when available. For stars without metallicity estimates from [Holmberg et all i2007r . 

the [M/H] values from Grav et al. (2003, 200f|) (HD 82885, HD 97603, HD 118098, HD 131156, HD 177724, HD 210418), 
and fTakeda et al.. i2005 ) (HD 182572) are used. 

Stars with no metallicity measurements are HD 56537, HD 141795, HD 213558. 
Ivan LeeuwenI )2007ll 
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Table 2. Calibrators Observed 



llibrator 


V 


B - V 


U - B 


V 


b 


- y 


ml 


cl 


J 


H 


K 




^SED ± 


a 


Target (s) 


HD 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 




(mas) 




HD 


71 


6.990 


1.187 














5.193 


4.459 


4.214 


0, 


,682 


± 


0. 


024 


4614 


6210 


5.838 


0.547 


0.110 


5.800 


0. 


356 


0.183 


0.475 


4.755 


4.794 


4.445 


0, 


.519 


± 


0. 


,012 


4614, 5015, 6582, 10780 


9407 


6.630 


0.684 


0.236 












5.296 


4.941 


4.888 


0. 


.430 


± 


0. 


,017 


4614 


20675 


5.932 


0.441 


-0.016 


6.960 


0. 


.293 


0.167 


0.495 


5.274 


4.922 


4.875 


0, 


.415 


± 


0. 


,012 


16895, 19373 


21790 


4.727 


-0.093 


-0.260 


4.738 


-0. 


.036 


0.107 


0.833 


5.282 


4.960 


4.886 


0, 


,308 


± 





009 


20630, 22484 


22879 


6.689 


0.640 


-0.086 


6.693 


0. 


.365 


0.12B 


0.272 


5.588 


5.301 


5.179 


0, 


,342 


± 





021 


20630, 22484 


28355 


5.025 


0.218 


0.120 


5.023 


0. 


115 


0.225 


0.909 


4.793 


4.656 


4.534 


0, 


,425 


± 


0. 


030 


30652 


30739 


4.355 


0.009 


-0.016 


4.370 


0. 


010 


0.153 


1.107 


3.825 


4.208 


4.166 


0, 


,461 


± 


0. 


018 


30652 


31295 


4.644 


0.085 


0.095 


4.661 


0. 


.044 


0.178 


1.007 


4.846 


4.517 


4.416 


0, 


.439 


± 


0. 


,043 


30652 


34904 


6.640 


0.120 


0.120 


6.640 


0. 


.084 


0.163 


1.101 


5.144 


5.124 


5.112 


0. 


.346 


± 


0. 


,013 


34411 


38558 


5.527 


0.274 


0.249 


6.400 


0. 


.196 


0.148 


1.176 


4.944 


4.746 


4.483 


0, 


.422 


± 


0. 


,008 


39587 


42807 


6.442 


0.660 


0.160 


6.440 


0. 


.415 


0.228 


0.292 


5.253 


5.010 


4.849 


0, 


,429 


± 


0. 


016 


48737 


43042 


5.201 


0.434 


-0.011 


6.207 


0. 


.291 


0.166 


0.443 


4.008 


3.827 


4.129 


0, 


,591 


± 


0. 


030 


39587 


43795 


7.640 


0.958 




7.645 


0. 


593 


0.293 


0.483 


5.940 


5.522 


5.409 


0, 


,376 


± 


0. 


008 


48682 


50277 


5.765 


0.265 


0.089 


5.764 


0. 


154 


0.184 


0.872 


5.308 


5.232 


5.088 


0, 


,346 


± 


0. 


Oil 


48737 


50973 


4.897 


0.029 


0.053 


4.917 


0. 


.013 


0.159 


1.107 


5.055 


4.941 


4.793 


0, 


.361 


± 


0. 


,026 


48682 


68651 


6.644 


0.460 


0.000 


6.639 


0. 


,322 


0.129 


0.366 


5.534 


5.380 


5.245 





.367 


± 


0. 


,009 


56537 


59037 


6.011 


0.112 


0.119 


5.084 


0. 


.063 


0.201 


1.015 


4.818 


4.793 


4.744 





.389 


± 


0. 


,018 


58946 


65583 


6.999 


0.713 


0.181 


6.975 


0. 


450 


0.232 


0.231 


5.539 


5.170 


5.095 


0, 


,406 


± 


0. 


033 


58946 


79439 


4.832 


0.186 


0.087 


0.113 


0. 


196 


0.892 


2.833 


4.481 


4.353 


4.291 


0, 


,482 


± 


0. 


035 


82328 


80290 


6.160 


0.420 


—0.110 


6.132 


0. 


300 


0.139 


0.392 


5.219 


5.067 


4.972 


0, 


,385 


± 


0. 


016 


82328 


83951 


6.140 


0.360 


0.000 


6.000 


0. 


244 


0.162 


0.594 


5.355 


5.246 


5.169 


0, 


,360 


± 


0. 


006 


82885, 86728 


87141 


5.749 


0.476 


0.043 


5.700 


0. 


.318 


0.169 


0.478 


4.987 


4.730 


4.503 


0, 


.476 


± 


0. 


,022 


81937, 82328, 95418 


88986 


6.460 


0.600 


0.160 


6.440 


0. 


.397 


0.209 


0.363 


5.247 


4.946 


4.884 


0. 


.432 


± 


0. 


,013 


82886, 86728 


89389 


6.450 


0.540 


0.080 


0.369 


0. 


.181 


0.370 


2.602 


5.340 


5.091 


5.020 





.398 


± 


0. 


,013 


81937, 82328, 90839, 95418 


91480 


5.159 


0.335 


—0.020 


5.140 


0. 


228 


0.159 


0.574 


4.922 


4.688 


4.334 


0, 


,518 


± 


0. 


014 


81937, 90839, 96418 


99285 


5.610 


0.345 


—0.017 


5.640 


0. 


251 


0.154 


0.595 


4.815 


4.723 


4.624 


0, 


,456 


± 


0. 


017 


97603 


99984 


5.964 


0.493 


—0.025 


5.800 


0. 


340 


0.148 


0.429 


4.900 


4.657 


4.591 





,483 


± 





()2() 


103095 


102124 


4.838 


0.176 


0.091 


4.858 


0. 


090 


0.196 


0.926 


4.634 


4.542 


4.409 


0, 


,466 


± 





()22 


102870 


102634 


6.145 


0.520 


0.069 


6.153 


0. 


329 


0.176 


0.439 


5.212 


5.081 


4.921 


0, 


,404 


± 


0. 


010 


102870 


103799 


6.622 


0.469 


-0.026 


0.326 


0. 


.139 


0.422 


2.618 


6.594 


6.386 


5.338 


0. 


.343 


± 


0. 


,013 


101501, 103096, 109358 


110897 


6.966 


0.548 


—0.044 


6.968 


0. 


.374 


0.147 


0.284 


5.173 


4.667 


4.465 


0, 


.492 


± 


0. 


,022 


109358 


114093 


6.830 


0.910 


0.000 












5.115 


4.739 


4.564 





,572 


± 


0. 


014 


114710 


116831 


5.956 


0.187 


0.126 


6.973 


0. 


.095 


0.206 


0.972 


5.668 


5.577 


5.531 





,278 


it 





020 


118098 


120066 


6.329 


0.621 


0.151 


6.329 


0. 


,399 


0.188 


0.397 


5.212 


4.997 


4.851 


0, 


,428 


± 


0, 


013 


118098 


128093 


6.332 


0.397 


—0.022 


6.200 


0. 


,300 


0.131 


0.476 


5.460 


5.287 


5.222 


0, 


.351 


± 


0. 


Oil 


128167 


129153 


5.915 


0.218 


0.045 


0.131 


0. 


,206 


0.813 


2.816 


5.447 


5.402 


5.365 





.309 


± 


0. 


,010 


131166 


132264 


6.639 


0.496 


-0.003 


6.600 


0. 


,338 


0.174 


0.410 


4.685 


4.464 


4.408 


0, 


.620 


± 


0. 


,015 


126660 


136101 


6.689 


0.680 


0.260 


6.686 


0. 


,433 


0.220 


0.368 


5.403 


5.090 


5.030 


0, 


.409 


± 


0. 


,014 


131166 


139225 


5.950 


0.280 


0.020 


5.800 


0, 


,222 


0.160 


0.681 


5.175 


5.099 


5.023 


0, 


,380 


± 


0, 


122 


142860 


140775 


5.571 


0.035 


0.059 


5.568 


0, 


,024 


0.150 


1.107 


5.466 


5.463 


5.428 


0, 


,275 


± 


0, 


,013 


141795 


146607 


5.420 


0.120 


0.120 


6.443 


0. 


,059 


0.172 


1.083 


5.170 


5.307 


5.052 


0, 


.325 


± 


0. 


,020 


146233 


160177 


6.390 


0.490 


-0.100 


6.333 


0. 


.334 


0.119 


0.396 


5.353 


5.064 


4.977 


0, 


.391 


± 


0. 


,019 


146233 


164099 


6.300 


0.240 


0.110 


6.308 


0. 


.158 


0.180 


0.944 


5.706 


5.633 


5.604 


0, 


.283 


± 


0. 


,005 


162003 


168362 


6.418 


0.227 


0.094 


6.420 


0. 


.148 


0.183 


0.923 


4.813 


4.883 


4.805 


0, 


.407 


± 


0. 


,013 


164269 


162004 


6.808 


0.531 


0.032 


6.780 


0. 


,346 


0.160 


0.379 


5.001 


4.590 


4.527 


0, 


.498 


± 


0. 


,015 


162003 


167564 


6.350 


0.200 


0.160 


6.364 


0. 


,123 


0.158 


1.148 


5.891 


5.791 


5.750 


0, 


,259 


± 


0, 


,004 


165259 


174897 


6.550 


1.050 


0.860 












4.797 


4.384 


4.096 


0, 


,652 


± 





038 


182572 


176303 


5.239 


0.530 


0.066 


6.267 


0. 


,356 


0.168 


0.452 


4.324 


4.039 


3.930 


0, 


.659 


± 


0, 


,016 


173667, 177724, 182572 


180317 


6.640 


0.110 


0.000 


6.600 


0. 


,068 


0.184 


1.072 


5.330 


5.381 


5.302 


0, 


.309 


± 


0. 


,007 


173667, 177724 



Table 2 — Continued 



Calibrator 


V 


B -V 


U - B 


V 


b - y 


ml 


cl 


J 


H 


K 


^^SED ± cr 


Target (s) 


HD 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mag) 


(mas) 


HD 


183534 


5.750 


0.000 


-0.020 


5.750 


-0.003 


0.157 


1.023 


5.632 


5.690 


5.674 


0.241 ± 0.012 


185395 


191195 


5.826 


0.418 


-0.030 


5.817 


0.284 


0.153 


0.506 


5.239 


4.834 


4.766 


0.432 ± 0.014 


185395 


193664 


5.919 


0.585 


0.058 


5.922 


0.382 


0.180 


0.323 


4.879 


4.690 


4.451 


0.494 ± 0.019 


185144 


204485 


5.797 


0.304 


0.009 


5.700 


0.200 


0.198 


0.648 


5.156 


5.020 


4.955 


0.381 ± 0.011 


201091, 201092 


210715 


5.393 


0.154 


0.069 


5.400 


0.076 


0.200 


0.967 


5.013 


5.016 


4.959 


0.366 ± 0.015 


213558 


211976 


6.178 


0.450 


-0.052 


6.183 


0.300 


0.148 


0.423 


5.323 


5.160 


5.050 


0.373 ± 0.013 


210418, 215648 


214923 


3.406 


-0.086 


-0.217 


3.406 


-0.035 


0.113 


0.868 


3.538 


3.527 


3.566 


0.611 ± 0.029 


215648 


216735 


4.906 


-0.002 


0.003 


4.915 


-0.006 


0.159 


1.083 


5.222 


5.012 


4.840 


0.321 ± 0.022 


215648, 222368 


218470 


5.680 


0.417 


-0.039 


5.687 


0.290 


0.146 


0.486 


4.819 


4.670 


4.649 


0.462 ± 0.014 


213558 


222603 


4.502 


0.202 


0.078 


4.500 


0.105 


0.203 


0.891 


4.372 


4.204 


4.064 


0.577 ± 0.032 


222368 


225003 


5.704 


0.329 


-0.007 


5.699 


0.209 


0.155 


0.645 


5.077 


5.008 


4.910 


0.386 ± 0.017 


222368 



00 



Note. — Johnson U BV iMermilliodlll997l 1 . Stromgron uvby iHauck fe Mermilliodlll9983 l . and 2MASS JHK iCutri et al.ll2003ll magnitudes for the calibrator stars. 
Refer to SectiQn l2.3l for details. 
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Table 3. Observation Log 



Object 


UT 




# of 


Calibrator 


HD 


Date 


Baseline 


Brackets 


HD 


4614 


9007 /Of; /9Q 


Wl/El 


2 


6210 




2007/06/30 


Wl/El 


5 


6210 




2007/07/01 


Wl/Bl 


3 


6210 




2007/07/18 


Sl/El 


3 


6210 




2007/07/19 


Sl/El 


3 


6210 




2007/11/16 


Sl/El 


4 


6210 




2008/10/02 


Wl/El 


4 


6210, 9407 




2009/11/21 


Sl/El 


3 


71 


5015 


2007/10/10 


Wl/El 


10 


6210 




2007/11/03 


Wl/El 


7 


6210 




2007/11/17 


Sl/El 


8 


6210 


6582 


2007/07/01 


Wl/El 


3 


6210 




2007/07/17 


Sl/El 




6210 




2007/07/18 


Sl/El 


8 


6210 




2007/09/08 


Sl/El 


10 


6210 


10780 


2007/06/29 


Wl/El 


2 


6210 




2007/07/19 


Sl/El 


10 


6210 




2007/10/10 


Wl/El 


10 


6210 


16895 


2007/09/08 


Sl/El 


7 


20675 




2007/11/03 


Wl/El 


8 


20675 




2007/12/24 


Sl/El 


6 


20675 


19373 


2007/01/25 


Sl/El 


8 


20675 




9007 /ns /9S 


Wl /SI 


2 


20675 




2007/09/08 


Sl/El 


10 


20675 




2007/11/04 


Wl/El 


Q 


20675 


20630 


2007/09/09 


Sl/El 


9 


21790 




2008/10/01 


Sl/El 


4 


22879 




2008/11/17 


Sl/El 


5 


22879 




2008/11/18 


Sl/El 


5 


21790, 22879 


22484 


2006/12/05 


Sl/El 


2 


21790 




2006/12/07 


Sl/El 


3 


21790 




2007/09/09 


Sl/El 


8 


21790 




2008/10/01 


Sl/El 


(i 


22879 




2008/10/02 


Wl/El 


4 


22879 


30652 


2007/11/05 


Sl/El 


16 


30739 




2008/10/01 


Sl/El 


10 


28355, 31295 




2008/10/02 


Wl/El 


3 


31295 


34411 


2007/01/26 


Sl/El 


5 


34904 




2007/11/03 


Wl/El 


8 


34904 




2007/11/15 


Sl/El 


4 


34904 




2007/11/17 


Sl/El 


7 


34904 


39587 


2006/12/07 


Sl/El 


3 


38558 




2007/03/06 


Sl/El 


8 


38558 




2008/11/18 


Sl/El 


11 


38558, 43042 


48737 


2006/12/07 


Sl/El 


4 


50277 




2008/11/17 


Sl/El 


12 


42807, 50277 




2008/11/18 


Sl/El 


11 


42807, 50277 


56537 


2007/02/21 


Sl/El 


1 


58551 




2007/02/25 


Sl/El 


7 


58551 




2007/03/11 


Sl/El 


6 


58551 




2007/11/04 


Sl/El 


5 


58551 




2007/12/23 


Sl/El 


5 


58551 


58946 


2007/01/25 


Sl/El 


6 


65583 
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Table 3 — Continued 



Object 


UT 




# of 


Calibrator 


HD 


Date 


Baseline 


Brackets 


HD 




2007/11/16 


Sl/El 


7 


59037 




2007/11/17 


Sl/El 


7 


59037 


81937 


2007/11/29 


S2/E2 


9 


91480 




2009/11/20 


Sl/El 


12 


87141, 89389, 91480 




2009/11/21 


Sl/El 


4 


87141 




2009/11/22 


Sl/El 


2 


91480 


82328 


2007/11/02 


W2/B2 


9 


87141 




2009/11/20 


Sl/El 


7 


79439, 80290, 89389 




2009/11/22 


Sl/El 


3 


79439 


82885 


2007/02/03 


Sl/El 


2 


83951 




2007/11/03 


Wl/El 


7 


83951 




2007/11/07 


Sl/El 


9 


83951 




2007/12/24 


Sl/El 


6 


83951 




2009/11/21 


Sl/El 


3 


88986 


86728 


2007/11/15 


Sl/El 


10 


83951 




2007/11/16 


Sl/El 


2 


83951 




2007/12/24 


Sl/El 


6 


83951 




2008/11/16 


Sl/El 


10 


83951, 88986 




2009/11/21 


Sl/El 


4 


88986 


90839 


2007/11/16 


Sl/El 


10 


89389 




2008/04/17 


Wl/Sl 


6 


89389, 91480 


95418 


2007/04/04 


Sl/El 


7 


91480 




2007/11/07 


Sl/El 


6 


91480 




2008/04/17 


Wl/Sl 


6 


89389, 91480 




2009/11/21 


Sl/El 


3 


87141 




2009/11/22 


Sl/El 


4 


91480 


97603 


2007/02/21 


Sl/El 


10 


99285 




2007/03/10 


Sl/El 


2 


99285 




2007/03/11 


Sl/El 


6 


99285 


101501 


2007/11/15 


Sl/El 


7 


103799 




2007/12/24 


Sl/El 


3 


103799 


102870 


2007/03/09 


Sl/El 


6 


102124 




2007/12/2:5 


Sl/El 


4 


102124 




2008/04/19 


Wl/Sl 


8 


102124 




2008/04/22 


Sl/El 


9 


102124 




2008/04/23 


Sl/El 


7 


102634 


103095 


2007/11/16 


Sl/El 


7 


103799 




2007/12/24 


Sl/El 


10 


103799 


109358 


2007/05/26 


S1/E2 


3 


110897 




2008/04/18 


Wl/Sl 


5 


103799, 110897 


114710 


2008/04/21 


Wl/Sl 


10 


114093 




2008/06/27 


Sl/El 


6 


114093 


118098 


2007/03/10 


Sl/El 


6 


120066 




2007/03/30 


Sl/El 


6 


120066 




2007/12/23 


Sl/El 


2 


120066 




2010/04/10 


Sl/El 


4 


116831, 120066 


126660 


2()()7/()r)/24 


Wl/Sl 


5 


132254 




2007/07/16 


Sl/El 


6 


132254 




2008/07/26 


Sl/El 


4 


132254 


128167 


2008/06/28 


Sl/El 


5 


128093 




2008/07/06 


Sl/El 


12 


128093 
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Table 3 — Continued 





UT 






Calibrator 


HD 


Date 


Baseline 


Brackets 


HD 




2008/07/24 


S1/E2 


10 


128093 


131156 


2007/03/12 


Sl/El 


5 


135101 




2008/04/18 


Wl/Sl 


5 


135101, 129153 




2008/04/19 


Wl/Sl 


6 


135101 




2008/06/27 


Sl/El 


9 


135101, 129153 


141795 


2008/07/22 


Sl/El 


8 


140775 


142860 


2007/07/20 


Sl/Bl 


3 


139225 




2007/07/21 


Sl/Bl 


6 


139225 




2008/04/21 


Wl/Sl 


10 


139225 


146233 


2008/04/19 


Wl/Sl 


11 


145607, 150177 




2008/04/21 


Wl/Sl 


6 


145607, 150177 




2008/04/22 


Sl/Bl 


9 


145607, 150177 




2008/04/23 


Sl/Bl 


6 


145607, 150177 




2008/05/16 


W1/E2 


4 


150177 


162003 


2007/07/17 


Sl/El 


8 


154099 




2007/07/18 


Sl/El 


2 


162004 




2007/10/10 


Wl/El 


6 


162004 




2007/11/17 


Sl/El 


4 


162004 




2008/06/26 


Sl/Bl 


5 


162004 


164259 


2008/04/22 


Sl/El 


6 


167564, 158352 




2008/04/23 


Sl/El 


3 


158352 




2()()8/()(i/2() 


Wl/Sl 


3 


158352 




2008/06/28 


Sl/El 


5 


158352 




2008/07/27 


Wl/Sl 


6 


158352 


173667 


2007/07/20 


Sl/El 


3 


180317 




2007/07/21 


Sl/El 


9 


176303 




2008/04/21 


Wl/Sl 


3 


176303 




2()()8/()6/28 


Sl/El 


8 


176303 




2008/07/07 


Wl/Sl 


1 


176303 




2008/07/21 


Wl/Sl 


1 


176303 




2008/07/22 


Sl/El 


6 


176303 




2008/07/23 


Wl/El 


6 


176303 


177724 


2008/06/28 


Sl/El 


10 


176303 




2008/07/07 


Wl/Sl 


5 


176303 




2008/07/21 


Wl/Sl 


4 


176303 




2008/07/22 


Sl/El 


6 


176303 




2008/07/23 


Wl/El 


6 


176303 




2008/10/01 


Sl/El 


4 


176303 


182572 


2007/07/21 


Sl/El 


6 


174897 




2007/09/09 


Sl/Bl 


10 


174897 




2008/07/22 


Sl/Bl 


5 


174897 




2008/07/24 


S1/B2 


5 


174897 




2008/09/30 


Sl/Bl 


7 


176303 


185144 


2007/05/24 


Wl/Sl 


3 


193664 




2007/05/25 


Wl/Sl 


4 


193664 




2007/06/28 


Wl/El 


1 


193664 




2007/06/29 


Wl/El 


4 


193664 




2007/06/30 


Wl/El 


1 


193664 




2007/07/01 


Wl/El 


2 


193664 


185395 


2007/05/26 


S1/E2 


3 


183534 




2007/07/19 


Sl/El 


11 


191195 




2007/11/02 


W1/E2 


5 


191195 




2008/07/25 


Sl/Bl 


8 


191195 


201091 


2007/06/30 


Wl/El 


3 


204485 
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Table 3 — Continued 



Object 


UT 




# of 


Calibrator 


HD 


Date 


Baseline 


Brackets 


HD 


201092 


2007/06/30 


Wl/El 


3 


204485 


210418 


2008/06/28 


Sl/El 


6 


211976 




2008/07/22 


Sl/El 


9 


211976 




2008/07/24 


S1/E2 


4 


211976 




2008/10/01 


Sl/El 


3 


211976 


213558 


2007/09/08 


Sl/El 


7 


218470 




2007/10/10 


Wl/El 


10 


210715 




2007/12/24 


Sl/El 


6 


218470 




2008/07/21 


Sl/El 


5 


218470 


215648 


2007/07/16 


Sl/El 


4 


211976 




2007/07/21 


Sl/El 


14 


214923 




2008/07/24 


S1/E2 


5 


214923 




2008/09/30 


Sl/El 


4 


211976 




2008/10/01 


Sl/El 


8 


211976, 216735 


222368 


2006/12/07 


Sl/El 


4 


222603 




2007/07/20 


Sl/El 


11 


222603 




2007/09/09 


Sl/El 


5 


222603 




2008/09/30 


Sl/El 


10 


222603, 225003 




2008/10/01 


Sl/El 


8 


216735 



Note. — Refer to Section 1 2. 3 1 for details. 



Table 4. CHARA Baseline Configurations 



Telescope 


B 




Pair 


(m) 


C) 


W2/E2 


156.28 


63.3 


S2/E2 


248.13 


17.7 


W1/E2 


251.34 


77.8 


Wl/Sl 


278.50 


320.9 


S1/E2 


278.77 


14.5 


Wl/El 


313.54 


253.2 


Sl/El 


330.67 


22.1 
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Table 5. Angular Diameters 



Star 9^ of Reduced ^UD i o ^LD i <^ 

HD Obs. (mas) (mas) 



4614 


27 


1 


.43 


1 


.578 







004 


0. 


280 


1 


.623 




0. 


004 


5015 


22 





.45 





.846 




0. 


010 


0. 


270 





.865 




0, 


010 


6582 


26 





.96 





.947 







009 


0. 


320 





.972 




0, 


,009 


10780 


22 





.78 





.744 







018 


0. 


310 





.763 




0. 


,019 


16895 


21 


1 


.02 




.078 


-1- 





008 


0. 


270 


\ 


.103 




0. 


,009 


19373 


22 





.90 




.217 


-1- 


0. 


007 


0. 


270 


\ 


.246 


-1- 


0. 


008 


20630 


21 


1 


.15 





.914 


-1- 


0. 


024 


0. 


290 





.936 


-1- 


0. 


025 


22484 


23 


1 


.05 




.056 


-1- 


0. 


014 


0. 


280 


\ 


.081 


-1- 


0. 


014 


30652 


34 





.60 




.488 


-1- 


0. 


004 


0. 


260 


\ 


.526 


-1- 


0. 


004 


34411 


18 


1 


.07 





.958 




0. 


.015 


0. 


290 





.981 




0. 


015 


39587 


17 





.33 


1 


.027 




0. 


.009 


0. 


280 


1 


.051 




0, 


009 


48737 


24 


1 


.49 


1 


.369 


± 


0, 


,009 


0. 


180 


1 


.401 


± 


0, 


,009 


56537 


20 


0, 


.52 


0, 


.824 


± 


0, 


,013 


0. 


,250 


0, 


.835 


± 


0, 


,013 


58946 


15 


0, 


.51 


0, 


.837 


± 


0, 


,013 


0. 


,230 


0, 


.853 


± 


0, 


014 


81937 


18 


0, 


.34 


1 


.113 


± 


0, 


,009 


0. 


,260 


1 


.133 


± 


0, 


,009 


82328 


19 


0, 


.54 


1 


.591 


± 


0, 


,005 


0. 


,320 


1 


.632 


± 


0, 


,005 


82885 


25 


0, 


.45 


0, 


.800 


± 


0, 


,012 


0. 


,290 


0, 


.821 


± 


0, 


,013 


86728 


28 


0, 


.62 


0, 


.753 


± 


0, 


012 


0. 


,260 


0, 


.771 


± 


0. 


,012 


90839 


19 


0, 


.38 


0, 


.778 


± 


0, 


014 


0. 


180 


0, 


.794 


± 


0. 


,014 


95418 


29 


1 


.41 


1 


.133 


± 


0, 


014 


0. 


210 


1 


.149 


± 


0, 


014 


97603 


16 


1 


.59 


1 


.304 


± 


0, 


,008 


0. 


,310 


1 


.328 


± 


0, 


,009 


101501 


10 


0, 


.22 


0, 


.887 


± 


0, 


,009 


0. 


270 


0, 


.910 


± 


0, 


,009 


102870 


32 


0, 


.54 


1 


.396 


± 


0, 


,006 


0. 


,320 


1 


.431 


± 


0, 


,006 


103095 


16 


0, 


.08 


0, 


.679 


± 


0, 


,005 


0. 


,280 


0, 


.696 


± 


0, 


,005 


109358 


12 


1 


.97 


1 


.209 


± 


0. 


,030 


0. 


,280 


1 


.238 


± 


0. 


,030 


114710 


16 


0, 


.40 


1 


.100 


± 


0. 


Oil 


0. 


180 


1 


.127 


± 


0. 


Oil 


118098 


15 


0, 


.17 


0, 


.840 


± 


0, 


,009 


0. 


,260 


0, 


.852 


± 


0, 


,009 


126660 


15 


0, 


.43 


1 


.086 


± 


0, 


,007 


0. 


,250 


1 


.109 


± 


0, 


,007 


128167 


26 


0, 


.40 


0, 


.824 


± 


0, 


,013 


0. 


,320 


0, 


.841 


± 


0, 


,013 


131156 


30 


1 


.92 


1 


.163 


± 


0, 


,014 


0. 


210 


1 


.196 


± 


0, 


,014 


141795 


8 


0, 


.10 


0, 


.756 


± 


0. 


,017 


0. 


,260 


0, 


.768 


± 


0, 


,017 


142860 


19 


0, 


.11 


1 


.191 


± 


0. 


,005 


0. 


,290 


1 


.217 


± 


0, 


,005 


146233 


25 


0, 


.46 


0, 


.763 


± 


0. 


,017 


0. 


,250 


0, 


.780 


± 


0, 


,017 


162003 


25 


2, 


.23 


0, 


.930 


± 


0, 


,025 


0. 


240 


0, 


.949 


± 


0, 


,026 


164259 


19 


0, 


.56 


0, 


.761 


± 


0, 


,027 


0. 


,250 


0, 


.775 


± 


0, 


,027 


173667 


42 


1 


.06 


0, 


.979 


± 


0, 


,006 


0. 


170 


1 


.000 


± 


0, 


,006 


177724 


31 


1 


.05 


0, 


.883 


± 


0. 


,016 


0. 


,320 


0, 


.895 


± 


0, 


,017 


182572 


33 


1 


.91 


0, 


.823 


± 


0, 


,025 


0. 


,320 


0, 


.845 


± 


0, 


,025 


185144 


15 


1 


.00 


1 


.219 


± 


0. 


Oil 


0. 


240 


1 


.254 


± 


0, 


012 


185395 


25 


0, 


.86 


0, 


.845 


± 


0. 


,015 


0. 


,200 


0, 


.861 


± 


0, 


,015 


210418 


20 


0, 


.32 


0, 


.849 


± 


0, 


017 


0. 


180 


0, 


.862 


± 


0, 


,018 


213558 


27 


0, 


.84 


0, 


.625 


± 


0, 


021 


0. 


,260 


0, 


.634 


± 


0, 


022 


215648 


34 


1 


.06 


1 


.068 


± 


0, 


,008 


0. 


,260 


1 


.091 


± 


0, 


,008 


222368 


36 


0, 


.90 


1 


.059 


± 


0, 


,009 


0. 


,260 


1 


.082 


± 


0, 


,009 



Note. — Refer to Section[3]for details. 



Table 6. CHARA Versus PTI Angular Diameters 



CHARA error PTI" error 

HD 9ld±<^ (%) eLD±<T (%) A9ld/<tc'' 



16895 


1, 


.103 


± 


0, 


,009 


0, 


,8 


1 


,086 


± 


0, 


,056 


5, 


,2 


0, 


,3 


19373 


1 


,246 


± 


0, 


,008 


0, 


,6 


1 


,331 


± 


0, 


,050 


3, 


,8 


-1 


,7 


20630 


0, 


,936 


± 


0, 


,025 


2 


,7 





,895 


± 


0, 


,070 


7, 


,8 





,6 


22484 


1 


,081 


± 


0, 


014 


1 


,3 





,911 


± 


0, 


,123 


13, 


,5 


1 


,4 


30652 


1 


,526 


± 


0, 


,004 


0, 


,3 


1 


,409 


± 


0, 


,048 


3, 


,4 


2, 


,4 


39587 


1 


,051 


± 


0, 


,009 


0, 


,9 


1 


,124 


± 


0, 


,056 


5, 


,0 


-1 


,3 


97603 


1 


,328 


± 


0, 


,009 


0, 


,7 


1 


,198 


± 


0, 


,053 


4, 


,4 


2 


,4 


109358 


1 


,238 


± 


0, 


,030 


2, 


,4 


1 


,138 


± 


0, 


,055 


4, 


,8 


1 


,6 


114710 


1 


,127 


± 


0, 


Oil 


1 


,0 


1 


,071 


± 


0, 


,057 


5 


,3 


1 


,0 


126660 


1 


,109 


± 


0, 


,007 


0, 


,6 


1 


,130 


± 


0, 


,055 


4, 


,9 


-0 


,4 


142860 


1 


,217 


± 


0, 


,005 


0, 


,4 


1 


,161 


± 


0, 


,054 


4, 


,7 


1 


,0 


185144 


1 


,254 


± 


0, 


012 


1 


,0 


1 


,092 


± 


0, 


,057 


5 


,2 


2 


,8 


215648 


1 


,091 


± 


0, 


,008 


0, 


,7 


1 


,022 


± 


0, 


,059 


5 


,8 


1 


,2 


222368 


1 


,082 


± 


0, 


,009 


0, 


,8 


1 


,062 


± 


0, 


,057 


5 


,4 





,3 



^ From [van Belle &: von Braunl | |2009| ). 

'^Hcre, A^LQ is the difference between PTI and CHARA limb darkened angular 
diameters, and (Tq is the combined error, uq — ('''cHARA '^PTl)'^ 

Note. — Refer to Section |3.2| for details. 



Table 7. CHARA Versus PTI Calibrators 



Calibrator 


CHARA 


PTI" 


Calibrator SED 


Object 


Object Measured 


HD 


"SED (mas) 


*SED (mas) 


^chara/^pti 


HD 


Schara/Spti'' 



20675 


0, 


,415±0, 


,012 


0, 


,424±0, 


,020 


0, 


,98±0, 


,05 


16895 


1 


,02±0, 


,05 


20675 


0, 


,415±0, 


,012 


0, 


,424±0, 


,020 


0, 


,98±0, 


,05 


19373 


0, 


,94±0, 


,04 


22879 


0, 


,342±0, 


,021 


0, 


,369±0, 


,009 


0, 


,93±0, 


,06 


20630 


1 


,05±0, 


,09 


22879 


0, 


,342±0, 


,021 


0, 


,369±0, 


,009 


0, 


,93±0, 


,06 


22484 


1 


,19±0, 


,16 


28355 


0, 


,425±0, 


,030 


0, 


,401±0, 


,012 


1 


,06±0, 


,08 


30652 


1 


,0S±0, 


,04 


30739 


0, 


,461±0, 


,018 


0, 


,544±0, 


,025 


0, 


,85±0, 


,05 


30652 


1 


,0S±0, 


,04 


31295 


0, 


,439±0, 


,043 


0, 


,470±0, 


,022 


0, 


,93±0, 


,10 


30652 


1 


,08±0, 


,04 


38558 


0, 


,422±0, 


,008 


0, 


,442±0, 


,033 


0, 


,95±0, 


,07 


39587 


0, 


,94±0, 


,05 


43042 


0, 


,591±0, 


,030 


0, 


,655±0, 


,017 


0, 


,90±0, 


,05 


39587 


0, 


,94±0, 


,05 


99285 


0, 


,456±0, 


,017 


0, 


,454±0, 


,026 


1 


,00±0, 


,07 


97603 


1 


,11±0, 


,05 


110897 


0, 


,492±0, 


,022 


0, 


,504±0, 


,009 


0, 


,98±0, 


,05 


109358 


1 


,09±0, 


,06 


132254 


0, 


,520±0, 


,015 


0, 


,542±0, 


,013 


0, 


,96±0, 


,04 


126660 


0, 


,98±0, 


,05 


193664 


0, 


,494±0, 


,019 


0, 


,552±0, 


,011 


0, 


,89±0, 


,04 


185144 


1 


,15±0, 


,06 


211976 


0, 


,373±0, 


,013 


0, 


,377±0, 


,009 


0, 


,99±0, 


,04 


215648 


1 


,07±0, 


,06 


214923 


0, 


,611±0, 


,029 


0, 


,552±0, 


,094 


1 


,11±0, 


,20 


215648 


1 


,07±0, 


,06 


216735 


0, 


,321±0, 


,022 


0, 


,330±0, 


,020 


0, 


,97±0, 


,09 


215648 


1 


,07±0, 


,06 


216735 


0, 


,321±0, 


,022 


0, 


,330±0, 


,020 


0, 


,97±0, 


,09 


222368 


1 


,02±0, 


,06 


222603 


0, 


,577±0, 


,032 


0, 


,533±0, 


,014 


1 


,08±0, 


,07 


222368 


1 


,02±0, 


,06 



^From the PTICC Ivan Belle et al.ll200^1 . 

'^The limb-darkened diameter presented here versus the value in |van Belle &z von Brau 
Note. — Refer to Section |3.2| for details. 
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Table 8. Calibrators Observed 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


tiL) 4Di4 


1240 


248 


2. 


,41 


0.05 


rlU 4bi4 


1250 


250 


2. 


,36 


0.05 


rlU 4Di4 


1250 


250 


2. 


,36 


0.05 


HD 4614 


1250 


250 


2. 


,35 


0.05 


HD 4614 


1250 


250 


2. 


,35 


0.05 


HD 4614 


1250 


250 


2. 


,41 


0.05 


HD 4614 


1270 


254 


2. 


,35 


0.05 


HD 4614 


1620 


324 


2. 


,02 


0.05 


HD 4614 


1650 


330 


2. 


,02 


0.05 


rlU 4bl4 


1650 


330 


2. 


,02 


0.05 


rlU 4bl4 


2200 


440 


1. 


,97 


0.05 


TT T^ Ac:~\ A 

rlU 4bl4 


2200 


440 


1. 


,97 


0.05 


TT T^ AC:~\ A 

rlU 4bl4 


2200 


440 


1. 


,96 


0.05 


TT T^ AC:~\ A 

rlU 4bl4 


2200 


440 


1. 


,84 


0.05 


TT T^ AC:~\ A 

rlU 4bl4 


2200 


440 


1. 


,97 


0.05 


TT T^ A£^~\ A 

tlL) 4bi4 


2200 


440 


2. 


,05 


0.05 


TT T^ A£^~\ A 

tlL) 4bi4 


2210 


442 


2. 


,05 


0.05 


TT T^ AC:~\ A 

rlU 4bl4 


2250 


450 


1. 


,96 


0.05 


TT T^ A£iT A 

rlU 4bl4 


3500 


700 


1. 


,90 


0.05 


TT T^ A£iT A 

ML) 4bi4 


3500 


700 


1. 


,79 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bl4 


Johnson 


B 


4. 


,03 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bl4 


Johnson 


B 


3. 


,99 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


B 


3. 


,99 


0.05 


ML) 4bl4 


Johnson 


^ 


4. 


,03 


0.05 


ML) 4bl4 


Johnson 




4. 


,02 


0.05 


ML) 4bl4 


Johnson 




4. 


,02 


0.05 


ML) 4bl4 


Johnson 




4. 


,02 


0.05 


TJ1~1 AdT A 

ML) 4bl4 


Johnson 




4. 


,02 


0.05 


XJl~l AdT A 

ML) 4bl4 


Johnson 




4. 


,02 


0.05 


XJ1~1 AdT A 

ML) 4bi4 


Johnson 




4. 


,02 


0.05 


TT T^ AdT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


B 


4. 


,02 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


B 


4. 


,01 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


B 


4. 


,01 


0.05 


TT T^ A£n A 

ML) 4bi4 


Johnson 


B 


4. 


,01 


0.05 


TT T^ Ad~\ A 

ML) 4bi4 


Johnson 


B 


4. 


,01 


0.05 


TT T^ Ad~\ A 

ML) 4bi4 


Johnson 


H 


2. 


,02 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


J 


2. 


,36 


0.05 


TT T^ AdT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


J 


2. 


,35 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


K 


1. 


,97 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


K 


1. 


,96 


0.05 


TT T^ A£n A 

ML) 4bi4 


Johnson 


K 


1. 


,84 


0.06 


TT T^ Ad A 

ML) 4bi4 


Johnson 


L 


1. 


,90 


0.05 


TT T^ Ad A 

ML) 4bi4 


Johnson 


R 


2. 


,94 


0.05 


TT T^ A£n A 

ML) 4bl4 


Johnson 


U 


4, 


,03 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


U 


4, 


,04 


0.05 


TT T^ AGT A 

ML) 4bi4 


Johnson 


U 


4, 


,04 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


U 


4, 


,04 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


U 


4, 


,04 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


U 


4, 


,04 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


U 


4, 


,04 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


U 


4, 


,00 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


U 


4, 


,00 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,45 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,39 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,46 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,45 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,45 


0.05 


HD 4614 


Johnson 


V 


3, 


,44 


0.05 



Reference 



Sclbv ct al. f 1988 1 
Johnson ^^65^ 
^ohnso^^^^j^ ^^6^ 
^ohnso^^^^^ ^^6^ 

Voelcker (19751 
Blackwell et al. (1990 1 
^ergea^^^unel ^80) 
^e^ea^^^unel ^80) 
Johnson et al. (1968) 



Voelcker (19751 
Johnson (^965h^ 
^ohnsoi^e^^^ ^^6^ 

^ohiison^ e t al ._ ( 196^ 
^J^ugebauer^ &: Lcig;hton ^^69a 
Voelcker (1975 )' 
Selby et al. (19881 
Blackwell et al. (1990 1 
Bergeat &z Lunel (19801 
^ohnsor^^^^^ ^^6^ 
Voelcker (19751 
^ohnsor^^^^^organ ^^53) 
^cono^^^^ (^57) 
Oia (19631 
^^mggre^^^^^^ (^^6^) 
Johnson (1^6£) 
Johnson ^^65^ 
^asskvist &i Qxa (1966 1 
Johnson ct al. (196^ 
^ohnsoi^^^^h^ ^^6^ 
Johnson et al. (19661 



Argue (1966 1 
Imagawa ^^67) 
^aggkvist &c Oia (1969 1 
^aggkvist &c Oia (1970 1 
Mcrmilliod (1986 1 
Johnso n ct al, 
Johnson et al. 



Johnson et al. 



Johnson et al, 
Johnson et al, 
^^ugeb; 



Lei, 



^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
^ohnsor^^^^^rgan ^^53) 




Johnson (1964 1 
Johnson (1965b) 
Johnson ct al. (196^ 
^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
Johnson et al. (1966) 



Argue (1966 1 
Imagawa (1967) 
Mcrm illiod (1986) 
Johnsoii &: Morgan (^953) 
^iconov ct al. ( 19571 
Oia (19631 
^^mggre^^^^^^ (^06^ 
Johnson (1964 ) 
^Johnson ^^65b) 
Haggkyist &c Oia (1966 1 
Johnson ct al. (196^ 
Johnson ct al. (196^ 
^olmsoi^^^^^ ^^6^ 
Argue (1966 1 
^nagawa (^^6^) 
Hagg kvist &: Oia (1969 1 
Haggkvist &: Oia (1970 1 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 4614 


Johnson 


V 


3 


HD 4614 


Stromgren 


b 


3 


HD 4614 


Stromgren 


b 


3 


HD 4614 


Stromgren 


u 


5 


HD 4614 


Stromgren 


u 


5 


HD 4614 


Stromgren 


V 


4 


HD 4614 


Stromgren 


V 


4 


HD 4614 


Stromgren 


y 


3 


HD 4614 


Stromgren 


y 


3 


HD 5015 


1250 


250 


3 


HD 5015 


1250 


250 


3 


HD 5015 


1650 


330 


3 


HD 5015 


1650 


330 


3 


HD 5015 


2200 


440 


3 


HD 5015 


2200 


440 


3 


HD 5015 


3500 


700 


3 


HD 5015 


3500 


700 


3 


HD 5015 


Geneva 


B 


4 


HD 5015 


Geneva 


Bl 


5 


HD 5015 


Geneva 


B2 


5 


HD 5015 


Geneva 


G 


5 


HD 5015 


Geneva 


U 


5 


HD 5015 


Geneva 


V 


4 


HD 5015 


Geneva 


VI 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


B 


5 


HD 5015 


Johnson 


H 


3 


HD 5015 


Johnson 


I 


4 


HD 5015 


Johnson 


J 


3 


HD 5015 


Johnson 


K 


3 


HD 5015 


Johnson 


L 


3 


HD 5015 


Johnson 


R 


4 


HD 5015 


Johnson 


R 


4 


HD 5015 


Johnson 


U 


5 


HD 5015 


Johnson 


U 


5 


HD 5015 


Johnson 


u 


5 


HD 5015 


Johnson 


u 


5 


HD 5015 


Johnson 


u 


5 


HD 5015 


Johnson 


u 


5 


HD 5015 


Johnson 


u 


5 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Johnson 


V 


4 


HD 5015 


Stromgren 


b 


5 


HD 5015 


Stromgren 


b 


5 


HD 5015 


Stromgren 


b 


5 


HD 5015 


Stromgren 


u 


6 


HD 5015 


Stromgren 


u 


6 


HD 5015 


Stromgren 


u 


6 


HD 5015 


Stromgren 


V 


5 


HD 5015 


Stromgren 


V 


5 



.43 


0. 


05 


Mormilliod (19861 


.82 


0. 


08 


Crawford et al. (19661 


.82 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod a998bl 


.21 


0, 


,08 


Crawford et al. Cigeel 


.21 


0. 


08 


Hauck &: Mermilliod (1998b) 


.38 


0. 


08 


Crawford et al. (1966) 


.38 


0. 


08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


.45 


0. 


,08 


Crawford et al. (1966) 


.45 


0. 


08 


Hauck &: Mermilliod (1998b) 


.85 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


.85 


0. 


05 


Voelcker (1975) 


.56 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


.56 


0. 


05 


Voelcker (1975) 


.54 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


.54 


0. 


,05 


Voelcker (1975) 


.40 


0. 


,05 


Johnson et al. (1968) 


.40 


0. 


,05 


Voelcker (1975) 


.49 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


.54 


0. 


08 


Rufener (1976) 


.84 


0. 


08 


Rufener (1976) 


.86 


0. 


08 


Rufener (1976) 


.83 


0. 


08 


Rufener (1976) 


.79 


0. 


08 


Rufener (1976) 


.53 


0. 


08 


Rufener (1976) 


.31 


0. 


05 


SiSgren (1964) 


.32 


0. 


,05 


Liunggren Sz Oia (1965) 


.35 


0. 


05 


Johnson et al. (196^ 


.35 


0. 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


.35 


0. 


05 


Johnson ct al. (1966) 


.32 


0. 


05 


^^^n^ ^^^) 


.32 


0. 


05 


^^reno (^9^1) 


.32 


0. 


05 


Breger (1974) 


.34 


0. 


05 


Moifett & Barnes (1979) 


.36 


0. 


05 


Mermilliod (1986) 


.56 


0. 


05 


Johnson ct al. (196^ 


.04 


0. 


05 


Johnson ct al. (1966) 


.85 


0. 


,05 


Johnson et al. (1968) 


.54 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


.40 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


.34 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


.30 


0. 


05 


^^^^^ (^^^V) 


.47 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


.47 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


.47 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


.42 


0, 


,05 


^o^n^ 


.42 


0, 


,05 


Moreno (1971) 


.38 


0, 


,05 


Brcgcr (1974) 


.40 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


.79 


0, 


,05 


Sjogren (1964) 


.79 


0, 


,05 


Liunggren & Oia (1965) 


.82 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


.82 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


.82 


0, 


,05 


Johnson ct al. (196^ 


.78 


0, 


,05 


Moreno (1971) 


.78 


0, 


,05 


^Moreno ^97^) 


.78 


0, 


,05 


Breger (1974) 


.80 


0, 


,05 


Moffett & Barnes (1979) 


.80 


0, 


,05 


Mermilliod^ (1986) 


.17 


0, 


,08 


Crawford ct al^ (1966) 


.17 


0, 


,08 


^Iscn (1993) 


.17 


0, 


,08 


Hauck ^Tlvlcrmilliod (1998b) 


.66 


0, 


,08 


Crawford ct al. (1966) 


.63 


0, 


,08 


Olsen (1993) 


.64 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


.71 


0. 


,08 


Crawford et al. (1966) 


.68 


0. 


,08 


Olsen (1993) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


5015 


Stromgrcn 


V 


5. 


,69 


0. 


,08 


Hauck & Mcrmilliod fl998bl 


HD 


5015 


Stromgren 


y 


4. 


82 


0. 


08 


^rawford ot al. (1966) 


HD 


5015 


Stromgren 


y 


4. 


,82 


0. 


,08 


piscn (1993) 


HD 


5015 


Stromgrcn 


y 


4. 


,82 


0. 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (199Sb) 


HD 


6582 


1250 


250 


3. 


,86 


0. 


,05 


Johnson ct al. (196^ 


HD 


6582 


1250 


250 


3. 


,86 


0. 


,05 


Voclckcr (1975) 


HD 


6582 


1250 


250 


3. 


,79 


0. 


,05 


Carnev & Aaronson (1979) 


HD 


6582 


1250 


250 


3. 


,76 


0. 


,05 


Carney f 1983a) 


HD 


6582 


1280 


256 


3. 


77 


0. 


,05 


Alonso et al. (1994) 


HD 


6582 


1650 


330 


3. 


39 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 


1650 


330 


3. 


,39 


0. 


,05 


Voelcker (1975) 


HD 


6582 


1650 


330 


3. 


,40 


0. 


,05 


Carnev Sz Aaronson (1979) 


HD 


6582 


1650 


330 


3. 


,40 


0. 


05 


£arne^ [1983a) 


HD 


6582 


1650 


330 


3. 


,39 


0. 


,05 


Alonso et al. (1994) 


HD 


6582 


2190 


438 


3. 


,33 


0. 


,05 


Alonso et al. (1994) 


HD 


6582 


2200 


440 


3. 


,36 


0. 


,05 


Johnson et al. fl968) 


HD 


6582 


2200 


440 


3. 


,36 


0. 


,05 


Voelcker (1975) 


HD 


6582 


2200 


440 


3. 


,34 


0. 


,05 


Carnev Sz Aaronson (1979) 


HD 


6582 


2200 


440 


3. 


34 


0. 


05 


Carney f 1983a) 


HD 


6582 


2200 


440 


3. 


30 


0. 


05 


McCarthy (1984) 


HD 


6582 


3400 


680 


3. 


,40 


0. 


05 


McCarthy (1984) 


HD 


6582 


3500 


700 


3. 


30 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 


3500 


700 


3. 


,30 


0. 


,05 


Voelcker (1975) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,81 


0. 


,05 


Johnson & Morgan (1953) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,91 


0. 


,05 


Roman (1955 ) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,84 


0. 


,05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,88 


0. 


,05 


Oia (1963) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,87 


0. 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


87 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


87 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,85 


0. 


,05 


Argue (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,85 


0. 


,05 


Cowley et al. (1967) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


86 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,86 


0. 


,05 


Johnson ct al. (1968) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,86 


0. 


,05 


Carnev & Aaronson (1979) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


86 


0. 


05 


^arne^ ^979) 


HD 


6582 


Johnson 


B 


5. 


,87 


0. 


,05 


Mermilliod (1986) 


HD 


6582 


Johnson 


H 


3, 


,39 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 


Johnson 


I 


4. 


14 


0. 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


I 


4. 


12 


0. 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 


Johnson 


J 


3. 


,86 


0. 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 


Johnson 


K 


3, 


,36 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 


Johnson 


L 


3. 


30 


0. 


05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 






4 


55 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


R 


4, 


55 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


6582 


Johnson 


U 


5, 


,90 


0, 


,05 


Johnson & Morgan (1953) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


6, 


,02 


0, 


,05 


^oman ^955) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,96 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,96 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,96 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,93 


0, 


,05 


Argue (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,98 


0, 


,05 


Cowley et al. (1967) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,96 


0, 


,05 


Johnson ct al. (196^ 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,96 


0, 


,05 


Johnson ct al. (196^ 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,96 


0, 


,05 


Carney & Aaronson (1979) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,96 


0, 


,05 


Carnev (1979) 


HD 


6582 


Johnson 


u 


5, 


,97 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


12 


0, 


,05 


Johnson & Morgan (1953) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


,20 


0, 


,05 


Roman (1955 ) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


15 


0, 


,05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


21 


0, 


,05 


Oia (1963) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


18 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


18 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


18 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


15 


0, 


,05 


Argue (1966) 


HD 


6582 


Johnson 


V 


5, 


16 


0, 


,05 


Cowley et al. ( 1967) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
Wavelength 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 6582 


Johnson 


V 


5.16 


0.05 


HD 6582 


Johnson 


V 


5.16 


0.05 


HD 6582 


Johnson 


V 


5.16 


0.05 


TTT^ C O 


Johnson 


V 


5.16 


0.05 




Johnson 


V 


5.17 


0.05 


T T C OO 

tlD OOo2 


Stromgrcn 


b 


5.55 


0.08 


JrlJJ boo2 


Stromgrcn 


b 


5.56 


0.08 


rlJJ DOO^ 


Stromgrcn 


b 


5.56 


0.08 


T T C OO 

rlJJ Doo^ 


Stromgren 


b 


5.56 


0.08 




Stromgrcn 






0.08 




Stromgrcn 






0.08 




Stromgrcn 






0.08 




Stromgrcn 




7.06 


0.08 




Stromgrcn 




7.07 


0.08 


tiD OOo2 


Stromgrcn 


u 


7.05 


0.08 


t±L> DOO^ 


Stromgren 


u 


7.05 


0.08 


rlJJ DOo^ 


Stromgren 


u 


7.04 


0.08 


rlJJ Doo^ 


Stromgren 


u 


7.09 


0.08 




Stromgrcn 




7.05 


0.08 




Stromgrcn 




6.20 


0.08 




Stromgrcn 




6.20 


0.08 




Stromgrcn 




6.20 


0.08 




Stromgren 




6.19 


0.08 




Stromgren 




6.19 


0.08 




Stromgrcn 




6.22 


0.08 




Stromgrcn 


V 


6.20 


0.08 


riD ooo2 


Stromgrcn 


y 


5.12 


0.08 




Stromgrcn 


y 


5.12 


0.08 


UT\ £^ C O 


Stromgrcn 


y 


5.12 


0.08 


tlD DOO^ 


Stromgren 


y 


5.12 


0.08 




Stromgren 


y 


5.12 


0.08 


T T c on 
rlJJ boo2 


Stromgren 


y 


5.12 


0.08 


riD ooo2 


Stromgrcn 


y 


5.12 


0.08 


rlJJ iUroU 


3400 


680 


3.70 


0.05 




Johnson 


B 


6.44 


0.05 


T T 1 A^OA 


Johnson 


B 


6.41 


0.05 


T T 1 A^OA 


Johnson 


B 


6.44 


0.05 


T T 1 A^OA 


Johnson 


B 


6.44 


0.05 


UT\ 1 A^OA 


Johnson 


B 


6.44 


0.05 


TTT^ 1 A^OA 


Johnson 


B 


6.42 


0.05 


T TT^ 1 A^OA 


Johnson 


B 


6.43 


0.05 


T T 1 A^OA 


Johnson 


B 


6.43 


0.05 


T T 1 A^OA 


Johnson 


B 


6.43 


0.05 


T T 1 A^OA 


Johnson 


H 


3.88 


0.05 


T T 1 A^OA 


Johnson 


I 


4.60 


0.05 


UT\ 1 A'7QA 


Johnson 


J 


4.31 


0.05 








3.84 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


R 


4.99 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


U 


6.84 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


U 


6.84 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


u 


6.84 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


u 


6.84 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


u 


6.83 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


u 


6.86 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


u 


6.83 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


u 


6.83 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.63 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.59 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.63 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.63 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.63 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.63 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.64 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.64 


0.05 


HD 10780 


Johnson 


V 


5.63 


0.05 


HD 10780 


Stromgren 


b 


6.11 


0.08 



Reference 



Johnson ct al. (19G8) 
Johnsonct al. (1968) 
^^^^^^^^^^^nson (1979) 
Carney (1979 ) 
Mermilliod (1986 ) 
Crawford fc Barnes (1970) 
Bond (1970) 
Olsen (1983 ) 
Schuster fc Nissen (1988) 



Olsen (1993 ) 
Sowell fc Wilson (1993 ) 
Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
Crawford fc Barnes (1970) 
Bond (1970) 
Olsen (1983 ) 
Schuster fc Nissen (1988) 



Olsen (1993 ) 
Sowell fc Wilson (1993 ) 
Jl^^^^^^^^^^d ^1998b) 

Crawford fc Barnes (1970) 



^ond (1970) 
Olsen (1983 ) 
^chuste^_4i^issen ^98^ 
Olsen (1993 ) 
Sowell fc Wilson (1993) 
JIauc^^_^ermilliod ^1998b) 
Crawford fc Barnes (1970) 
^ond (1970) 
Olsen (1983 ) 
Schuster fc Nissen (1988) 



Olsen (1993 ) 
Sowell fc Wilson (1993) 
Hauck fc M ermilliod (1998b) 
^rribas fc Martinez Roger (1 989) 
Joh nson fc Morgan (1953) 
Niconov ct a l. (1 957 ) 
^^^^^^^^^^^ ^^66) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 

Argue (1966 ) 
Cowley e t al. Q967) 
Jenncns & H eifer (1975 ) 
Mermillio d (1986 ) 
^^ge 



Arribas fc Martin 



JohnsonetaL (1966 ) 
^rri^asTr^artino^Rogor (1 989) 
^rribps fc Martinez Roger (1 989) 
Johnson ct a^ ^^6^) 
_Jphnson fc Morgan ^953) 
Joh nson ct al. (1966) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 

^rgue ^966) 
Cowley et al. ( 1967) 
_Jennc ns fc Heifer Q975) 
~° Mermilliod (1986 ) 
^^^nson fc^^P^org^n ^^5^) 
^icono^^^^ ^95^ 
JohnsonetaL (1966 ) 
Johnso n ct al. (1 966 ) 
Johnso n ct al. (1966) 

Argue ( 1966 ) 
Cowley et al. ( 1967) 
Jennens fc Heifer (1975 ) 
Mermilliod (1986) 



Olsen (1983) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
AVave length 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 10780 


Stromgrcn 


b 


6.10 


0.08 


HD 10780 


Stromgrcn 


b 


6.10 


0.08 


HD 10780 


Stromgrcn 


u 


8.03 


0.08 


HD 10780 


Stromgren 


u 


7.99 


0.08 


TUT^ 1 CiTOn 

tlL) WioU 


Stromgren 


u 


8.01 


0.08 


tiL) iO/oO 


Stromgren 


V 


6.91 


0.08 


rlU lUioU 


Stromgren 


V 


6.88 


0.08 


rlU lUioU 


Stromgren 


V 


6.90 


0.08 


TUT^ 1 CiTOn 

tlL) lUloU 


Stromgrcn 


y 


5.63 


0.08 


tlL) iO/oO 


Stromgrcn 


y 


5.63 


0.08 


tlL) iOrCiO 


Stromgren 


y 


5.63 


0.08 


tiL) iboyo 


1250 


250 


3.34 


0.05 


rlU iboyo 


1250 


250 


3.34 


0.05 


rlU iboyo 


1650 


330 


3.07 


0.05 


rlL) iboyo 


1650 


330 


3.07 


0.05 


JrLiJ iboyo 


2200 


440 


2.98 


0.05 


JrLiJ iboyo 


2200 


440 


2.98 


0.05 


rlL) iboyo 


3500 


700 


2.96 


0.05 


tiL) iboyo 


3500 


700 


2.96 


0.05 


T_n~i 1 cone; 
rlU iboyo 


Geneva 


^ 


3. 75 


0.08 


riu iboyo 


Geneva 




4. 78 


0.08 


riu iboyo 


Geneva 




f !^ 


0.08 


TUl~i 1 one; 

riu iboyo 


Geneva 


G 


5.19 


0.08 


riu iboyo 


Geneva 


U 


5.03 


0.08 


T_ji~i 1 cone; 
riiJ iboyo 


Geneva 


V 


4.11 


0.08 


tiL) iboyo 


Geneva 


VI 


4.85 


0.08 


riU iboyo 


Johnson 


B 


4.60 


0.05 


tiL) iboyo 


Johnson 


B 


4.58 


0.05 


tiL) iboyo 


Johnson 


B 


4.57 


0.05 


tiL) iboyo 


Johnson 


B 


4.60 


0.05 


tiL) iboyo 


Johnson 


B 


4.62 


0.05 


tiL) iboyo 


Johnson 


B 


4.62 


0.05 


tiL) iboyo 


Johnson 


B 


4.62 


0.05 


tiL) iboyo 


Johnson 


B 


4.59 


0.05 


TT T^ 1 o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


B 


4.60 


0.05 


TT T^ 1 o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


H 


3.07 


0.05 


TT T^ 1 i^z o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


J 


3.34 


0.05 


TT T^ T c:of\c 

tiL) iboyo 


Johnson 


K 


2.98 


0.05 


TT T^ T £10C\K 

tiL) iboyo 


Johnson 


K 


2.78 


0.09 


TT T^ 1 c o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


L 


2.96 


0.05 


TT T^ 1 c o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


R 


3.67 


0.05 


TT T^ 1 o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


U 


4.59 


0.05 


TT T^ 1 o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


U 


4.62 


0.05 


TT T^ 1 o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


U 


4.62 


0.05 


TT T^ 1 o n c 

tiL) iboyo 


Johnson 


U 


4.62 


0.05 


T_n~i 1 cone: 
tiL) iboyo 


Johnson 


U 




0.05 


HD 16895 




u 


4.58 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


u 


4.59 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.12 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.10 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.09 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.12 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.13 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.13 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.13 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.09 


0.05 


HD 16895 


Johnson 


V 


4.12 


0.05 


HD 16895 


Stromgren 


b 


4.45 


0.08 


HD 16895 


Stromgren 


b 


4.44 


0.08 


HD 16895 


Stromgren 


b 


4.45 


0.08 


HD 16895 


Stromgren 


u 


5.80 


0.08 


HD 16895 


Stromgren 


u 


5.81 


0.08 


HD 16895 


Stromgrcn 


u 


5.81 


0.08 


HD 16895 


Stromgrcn 


V 


4.94 


0.08 


HD 16895 


Stromgrcn 


V 


4.92 


0.08 


HD 16895 


Stromgrcn 


V 


4.93 


0.08 



Reference 



_plscn (1993) 
Hauck fc M crmilliod ( 1998b 1 
^Iscn (1983) 
^Iscn (1993) 
Hauck ~ Mcrmilliod f 1998b ') 
_01scn (1983) 
^Iscn (1993) 
Hauck &rMcrmilliod f 1998b ) 
Olsen (1983) 
Olsen (1993) 
Hauck fc Mermilliod f 1998b ) 
JohnsonetaL (1968 ) 

Voelcker (1975 ) 
Johnsonetal. (1968) 

Voelcker (1975 ) 
JohnsonetaL (1968 ) 

Voelcker (1975 ) 
Johnso n ct al. (1968) 
Voe lcker (1975) 
Rufencr (1976 ) 
(1976 ) 
(1976 ) 
(1976 ) 
(1976 ) 
(1976 ) 

(1976 ) 

Johnson & MorRan (1953) 



Rufen 
Rufen 
Rufener I 
Rufener I 
Rufen 
Rufen 



^iconov ct al. (19^57) 
Oia (1963) 
Johnson (1964) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966) 
^guc (1966) 
Merm illiod (1986) 
^^^^^^^^c^^l^ (^96^) 
Johnson et al. (1968 ) 
John sonetaL (1968 ) 
Ncugcbaucr & Lcighton (1969b) 
Johnson ct al. (1968) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Johnson &: Morgan (1953) 



Johnson (1964) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Johnson ct al. (1966) 
^rguc (1906) 
Mcrmilliod (1986) 
Johnson Morgan (1953) 
Niconov ct al. (1957) 
Oia (1963) 
Johnson (1964) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
^rguc (1966) 
Mermilliod (1986) 
Crawford et al." (1966) 
Olsen (1993) 
Hau ck & Mcrmilliod (1998b ) 
Crawford ct al. ( 1966) 
Olsen (1993) 
Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
Crawford et al. (1966) 
Olsen (1993) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


16895 


Stromgrcn 


y 


4, 


,12 


0, 


,08 


Crawford ct al. (1,966) 


HD 


16895 


Stromgrcn 


y 


4, 


,12 


0, 


,08 


^Ison (1993) 


HD 


16895 


Stromgrcn 


y 


4, 


,12 


0, 


,08 


Hauck & Mcrmilliod f 1998b') 


HD 


19373 


1240 


248 


2 


,97 


0, 


,05 


Selbv et al. f 19881 


HD 


19373 


1250 


250 


3 


,05 


0, 


,05 


Johnson (1965b) 


HD 


19373 


1250 


250 


3 


,05 


0, 


,05 


Johnson GtaL (1966) 


HD 


19373 


1250 


250 


3 


,06 


0, 


,05 


.lohnson ct aL (1968) 


HD 


19373 


1250 


250 


3 


,06 


0, 


,05 


Voclckcr (1975) 


HD 


19373 


1250 


250 


2 


,97 


0, 


,05 


Blackwell et al. (1990) 


HD 


19373 


1650 


330 


2 


,73 





,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


19373 


1650 


330 


2 


,73 


0, 


,05 


Voelckcr (1975.) 


HD 


19373 


2200 


440 


2 


,71 


0, 


,05 


Johnson (1965b) 


HD 


19373 


2200 


440 


2 


,71 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


2200 


440 


2 


,69 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


19373 


2200 


440 


2 


,71 


0, 


,05 


Voelcker (1975) 


HD 


19373 


2200 


440 


2 


,66 


0, 


,05 


Sclby ct aL (19881 


HD 


19373 


2210 


442 


2 


,66 


0, 


,05 


JBlackwcll ct^^l. (19901 


HD 


19373 


3500 


700 


2 


,66 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


19373 


3500 


700 


2 


,53 


0, 


,05 


Voelcker (1975) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,65 


0, 


,05 


Sharoless (1952) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,64 


0, 


,05 


Johnson & Morgan (1953) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,65 


0, 


,05 


Naur (1955) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4 


,62 





,05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,66 


0, 


,05 


de Vaucouleurs (1959) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,63 


0, 


,05 


Oia (1963) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4 


,64 


0, 


,05 


Johnson (1964) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,65 


0, 


,05 


Johnson (1965b) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,63 


0, 


,05 


^Haggkvist & Oia ("l966) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,65 


0, 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4 


,65 





,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,65 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,63 


0, 


,05 


^rgue ^966) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,66 


0, 


,05 


Cowlev et al. (19671 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,66 


0, 


,05 


Jennens & Heifer (1975) 


HD 


19373 


Johnson 


B 


4, 


,65 


0, 


,05 


McrmillM (1986) 


HD 


19373 


Johnson 


H 


2 


.73 





.05 


Johnson ct al. (1968) 


HD 


19373 


Johnson 


I 


3, 


,23 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


J 


3 


,05 





.05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


J 


3 


,06 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


19373 


Johnson 


K 


2 


,71 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


K 


2 


,69 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


19373 


Johnson 


L 


2 


,66 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


19373 


Johnson 


R 


3, 


.52 


0, 


.05 


Johnson et al. (19661 


HD 


19373 


Johnson 


u 


4 


.74 





.05 


Johnson &c Morgan (19531 


HD 


19373 


Johnson 


U 


4, 


.77 


0, 


.05 


Naur (1955) 


HD 


19373 


Johnson 


U 


4, 


.76 


0, 


.05 


de Vaucouleurs (1959) 


HD 


19373 


Johnson 


U 


4, 


.79 


0, 


.05 


Johnson (1964) 


HD 


19373 


Johnson 


U 


4, 


.78 


0, 


.05 


Johnson (1965b) 


HD 


19373 


Johnson 


U 


4, 


.76 


0, 


.05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


U 


4, 


.76 


0, 


.05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


u 


4, 


.77 


0, 


.05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


u 


4, 


.75 


0, 


.05 


Argue (1966) 


HD 


19373 


Johnson 


u 


4, 


.80 


0, 


.05 


Cowley et al. (1967) 


HD 


19373 


Johnson 


u 


4, 


.78 


0, 


.05 


Jennens & Heifer (1975) 


HD 


19373 


Johnson 


u 


4, 


.76 


0, 


.05 


Mermilliod (1986) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.05 


0, 


.05 


Sharoless (19521 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.04 


0, 


.05 


Johnson &c Morgan (1953) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.04 


0, 


.05 


Naur (1955) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.04 


0, 


.05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.05 


0, 


.05 


de Vaucouleurs (1959) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.05 


0, 


.05 


^,ia (1963) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.05 


0, 


.05 


Johnson (19641 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.05 


0, 


.05 


Johnson (1965b) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.05 


0, 


.05 


Hiiggkvist & Oia (19661 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.05 


0, 


.05 


Johnson et al. (19661 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


.05 


0, 


.05 


Johnson et al. (19661 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


19373 


Johnson 


V 


4. 


05 


0, 


05 


Johnson et al. fl966) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


,04 


0, 


,05 


Argue f 19661 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


,07 


0, 


,05 


Cowlev et al. a967") 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


,06 


0, 


,05 


Jennens & Heifer ^975) 


HD 


19373 


Johnson 


V 


4, 


,05 


0, 


,05 


Mcrmilliod fl986) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


b 


4, 


43 


0, 


08 


Crawford ct al. (1966) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


b 


4, 


,43 


0, 


,08 


^rawford & Barnes_ (1970) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


b 


4, 


,43 


0, 


,08 


Warren & Hcsser (1977) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


b 


4, 


,43 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (199Sb) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


u 


5, 


,96 


0, 


,08 


Crawford et al. (1966) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


u 


5, 


,96 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


u 


5, 


,96 


0, 


,08 


Warren &: Hesser (1977) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


u 


5, 


,96 


0, 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


V 


5, 


,00 


0, 


,08 


Crawford o^_al^ ^966) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


V 


5, 


,00 


0, 


,08 


Crawford & Barnes ^970) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


V 


4, 


,99 


0, 


,08 


Warren & Hcsser ( 1977) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


V 


5, 


,00 


0, 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


y 


4, 


,05 


0, 


,08 


^rawford et al. (196£) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


y 


4, 


,05 


0, 


,08 


Crawford & Barnes 


HD 


19373 


Stromgrcn 


y 


4. 


05 


0, 


08 


Warren & Hcsser (1977) 


HD 


19373 


Stromgrcn 


y 


4. 


05 


0, 


08 


Hzmck & Mcrmilliod (1998b) 


HD 


20630 


1060 


212 


4. 


86 


0, 


05 


Irvine et al. (1968a) 


HD 


20630 


1060 


212 


4, 


,82 


0, 


,05 


Irvine et al. fl968b) 


HD 


20630 


1200 


240 


3. 


65 


0, 


05 


Allen & Crags (1983) 


HD 


20630 


1240 


248 


3. 


64 


0, 


05 


Selbv et al. (1988) 


HD 


20630 


1250 


250 


3. 


71 


0, 


05 


Arribas & Martinez Roger (1989) 


HD 


20630 


1250 


250 


3. 


64 


0, 


05 


Blackwell et al. (1990) 


HD 


20630 


1640 


328 


3. 


,35 


0, 


,05 


Allen & Cragg (1983) 


HD 


20630 


1650 


330 


3. 


,35 


0, 


,05 


Arribas & IVIartinez Roger (1989) 


HD 


20630 


2190 


438 


3. 


27 


0, 


,05 


Allen & Cragg (1983) 


HD 


20630 


2200 


440 


3. 


27 


0, 


,05 


Selbv et al. (1988) 


HD 


20630 


2200 


440 


3, 


,34 


0, 


,05 


Arribas Martinez Roger (1989) 


HD 


20630 


2210 


442 


3, 


27 


0, 


,05 


^lackwcll ct al. (1990) 


HD 


20630 


3400 


680 


3, 


,23 


0, 


,05 


Arribas &: Martinez Roger (1989) 


HD 


20630 


Geneva 


B 


4, 


75 


0, 


08 


Rufencr (1976) 


HD 


20630 


Geneva 


Bl 


5. 


,85 


0, 


,08 


Rufencr (1976*) 


HD 


20630 


Geneva 


B2 


6, 


,03 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


20630 


Geneva 


G 


5. 


,91 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


20630 


Geneva 


U 


6, 


16 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


20630 


Geneva 


V 


4, 


,87 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


20630 


Geneva 


VI 


5. 


,63 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,51 


0, 


,05 


Sharpless (1952) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5. 


,50 


0, 


,05 


Johnson &; Morgan (1953) 




^UDoU 


Johnson 












J onnson narris i ryo^ ) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,54 


0, 


,05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,49 


0, 


,05 


Arp (1958) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,53 


0, 


,05 


Hogg (1958) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,51 


0, 


,05 


de^^ucquleurs (1959) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,51 


0, 


,05 


Sadler, D.H^ (1961) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,53 


0, 


,05 


Nikrasova ct al. (1962) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,52 


0, 


,05 


Cousins & Stov (1962) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,52 


0, 


,05 


Tifft (1963) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,53 


0, 


,05 


Haggkvist & Oia (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,52 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,52 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,52 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,49 


0, 


,05 


Argue (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,50 


0, 


,05 


^rguc (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,53 


0, 


,05 


Gutierrez-Moreno & ct al. (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,50 


0, 


,05 


Pfleiderer et al. (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,54 


0, 


,05 


Oia (1970) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,50 


0, 


,05 


Cousins (1984) 


HD 


20630 


Johnson 


B 


5, 


,50 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


HD 


20630 


Johnson 


I 


3, 


,91 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


R 


4, 


27 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


20630 


Johnson 


U 


5, 


,68 


0, 


,05 


Johnson Sz Morgan fl953) 



Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


U 


5. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Johnson 


V 


4. 


HD 20630 


Stromgren 


b 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


b 


5. 


HD 20630 


Stromgren 


b 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


b 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


b 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


b 


5. 


HD 20630 


Stromgren 


b 


5. 


HD 20630 


Stromgren 


b 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


u 


6. 


HD 20630 


Stromgrcn 


u 


6. 


HD 20630 


Stromgrcn 


u 


6. 


HD 20630 


Stromgrcn 


u 


6. 


HD 20630 


Stromgrcn 


u 


6. 


HD 20630 


Stromgren 


u 


6. 


HD 20630 


Stromgren 


u 


6. 


HD 20630 


Stromgrcn 


u 


6. 


HD 20630 


Stromgrcn 


V 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


V 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


V 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


V 


5. 


HD 20630 


Stromgren 


V 


5. 


HD 20630 


Stromgren 


V 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


V 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


V 


5. 


HD 20630 


Stromgrcn 


y 


4. 


HD 20630 


Stromgren 


y 


4. 


HD 20630 


Stromgren 


y 


4. 


HD 20630 


Stromgren 


y 


4. 


HD 20630 


Stromgren 


y 


4. 



68 


0, 


,05 


Johnson & Harris (1954) 


71 


0, 


,05 


jJogg (1958) 


68 


0, 


,05 


de Vaucoulcurs (1959) 


72 


0, 


,05 


Cousins & Stov (1962) 


72 





05 


^ifft ^963) 


71 





05 


Johnson ct al. (1966) 


71 


0, 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


71 





05 


Johnson ct al. (1966) 


67 


0. 


05 


^^gue 1^066) 


68 


0. 


05 


^Argu^ ^^6^) 


73 


0, 


,05 


Gutierrcz-Morcno et al. (1966 


69 


0. 


05 


^flcidcrcr ct al. ^66) 


70 





05 


Oja (1970) 


69 





05 


Cousins (1984) 


70 





05 


Mermilliod (1986) 


83 


0, 


,05 


Sharplcss (1952^) 


82 


0, 


,05 


Johnson & Morgan (1953) 


82 





05 


Johnson Sz Harris (1954) 


84 





05 


Niconov et al. (1957) 


82 


0. 


05 


Arp (1958) 


86 


0. 


05 


aogg (1958) 


83 


0. 


05 


de Vaucoulcurs (1959) 


83 


0. 


05 


Sadler. D.H. (1961) 


85 


0, 


,05 


Nikrasova et al. (1962) 


84 


0. 


05 


Cousins & Stov (1962) 


84 


0. 


05 


Tifft (1963) 


85 


0, 


,05 


Jlagfikvist fc_Oja ( 1966) 


84 





05 


.lohnson ct al. (1966) 


84 


0, 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


84 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


82 


0. 


05 


Argue (1966) 


83 


0. 


05 


Argue (1966) 


84 


0. 


05 


Gutierrez-Moreno & et al. (1966 


81 





05 


Pfleiderer et al. (1966) 


85 


0, 


,05 


Oim (1970) 


83 





05 


Cousins (1984) 


82 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


25 


0. 


08 


Bond (1970) 


25 


0. 


08 


Pl^j^Sz Philip (,^7^) 


26 


0, 


,08 


Olson (1974) 


25 


0. 


08 


^ISG^ ^^8^) 


24 


0. 


08 


Fabregat & Reglero (1990) 


25 


0, 


,08 


Olsen (1993.) 


25 


Q 


08 


Olefin 1 1 OOzLViA 


25 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


85 


0, 


,08 


Bond (1970) 


86 


0, 


,08 


Philip & Philip (1973) 


88 


0, 


,08 


Olson (1974) 


88 


0, 


,08 


Olsen (1983) 


85 


0, 


,08 


Fabregat & Reslero (1990) 


87 


0, 


,08 


Olsen (1993) 


88 


0, 


,08 


Olsen (1994b) 


86 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


89 


0. 


,08 


^ond (1970) 


90 


0. 


,08 


Phili~& Philip (1973) 


89 


0. 


,08 


Olson (1974) 


91 


0. 


,08 


Olsen (1983) 


89 


0. 


,08 


Fabregat & Reslero (1990) 


90 


0. 


,08 


Olsen (1993) 


91 


0. 


,08 


Olsen (1994b) 


90 


0. 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


83 


0. 


,08 


Bond (1970) 


83 


0. 


,08 


Philip & Philip (1973) 


83 


0. 


,08 


Olson (1974) 


83 


0. 


,08 


Olsen (1983) 


83 


0. 


,08 


Fabregat & Reslero (1990) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


20630 


Stromgrcn 


y 


HD 


20630 


Stromgren 


y 


HD 


20630 


Stromgren 


y 


HD 


22484 


1240 


248 


HD 


22484 


1250 


250 


HD 


22484 


1250 


250 


HD 


22484 


1250 


250 


HD 


22484 


1250 


250 


HD 


22484 


1650 


330 


HD 


22484 


1650 


330 


HD 


22484 


2200 


440 


HD 


22484 


2200 


440 


HD 


22484 


2200 


440 


HD 


22484 


2200 


440 


HD 


22484 


2210 


442 


HD 


22484 


3500 


700 


HD 


22484 


Geneva 


B 


HD 


22484 


Geneva 


Bl 


HD 


22484 


Geneva 


B2 


HD 


22484 


Geneva 


G 


HD 


22484 


Geneva 


U 


HD 


22484 


Geneva 


V 


HD 


22484 


Geneva 


VI 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


B 


HD 


22484 


Johnson 


H 


HD 


22484 


Johnson 


I 


HD 


22484 


Johnson 


J 


HD 


22484 


Johnson 


J 


HD 


22484 


Johnson 


K 


HD 


22484 


Johnson 


K 


HD 


22484 


Johnson 


L 


HD 


22484 


Johnson 


R 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


U 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 


HD 


22484 


Johnson 


V 



4.83 0.08 _pisen (1993) 

4.83 0.08 ^scn (1994b) 

4.83 0.08 Hauck fc Mcrmilliod (1998b 1 
3.22 0.05 Selbv et al. (1988 1 

3.28 0.05 Johnson et al. (1966 ) 

3.29 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
3.29 0.05 Ghosh et ab (1984 ) 
3.22 0.05 Blackwell et^l. (1990 1 
3.01 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
3.01 0.05 Ghosh et al. (1984 ) 
2.94 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
2.92 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
2.92 0.05 Ghosh et al. (1984 ) 
2.90 0.05 Selby et a^ (1988 1 

2.90 0.05 Blackwell et"^l. (1990 1 

2.91 0.05 Johnson et al. (1968 ) 

4.03 0.08 Rufener (1976 1 
5.08 0.08 Rufener (1976 1 
5.37 0.08 Rufener (1976 1 

5.36 0.08 Rufener (19761 

5.37 0.08 Rufener (19761 
4.29 0.08 Rufener (1976 1 

5.04 0.08 Rufener (1976 1 
4.88 0.05 Niconov et al. (1957) 
4.86 0.05 Sadler. D.H. (19611 
4.86 0.05 Cousins fc Stoy (19621 

4.86 0.05 Johnson (1964) 

4.87 0.05 Lake (1964) 

4.86 0.05 Haggkvist fc Oia (1966 ) 
4.85 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
4.85 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
4.85 0.05 Johnson et al. (1966 ) 

4.84 0.05 Argue (1966 ) 

4.87 0.05 Cowley et al. (1967 1 

4.91 0.05 Ruci nski (1983) 

4.85 0.05 Meimilliod (1986 ) 
3.01 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
3.47 0.05 Johnson et al. (1966 ) 

3.28 0.05 Johnson et al. (1966 ) 

3.29 0.05 Johnson et al. (1968 ) 

2.94 0.05 Johnson et al. (1966 ) 

2.92 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
2.91 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
3.79 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
4.91 0.05 Cousins fc Stoy (1962 ) 

4.93 0.05 Johnson (1964) 
4.93 0.05 Johnso n et al. (1966) 
4.93 0.05 Johnson et al. (1966 ) 

4.93 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
4.90 0.05 Argue (1966 ) 

4.95 0.05 Cowley et al. (1967 1 

4.94 0.05 Rucinski (1983 1 
4.93 0.05 Mcrmilliod (1986 ) 

4.30 0.05 Niconov e t al. (1957) 
4.28 0.05 Sadler. D.H. (1961 1 
4.28 0.05 Cousins fc Stoy (1962) 

4.28 0.05 Johnson (1964 1 
4.30 0.05 Lake (1964) 

4.29 0.05 Haggkvist fc Oia (1966 1 
4.28 0.05 Johnson et al. (1966 1 
4.28 0.05 Johnson et al. (1966 1 

4.28 0.05 Johnson et al. (1966 1 

4.27 0.05 Argue (1966 ) 

4.29 0.05 Cowley et al. (1967 ) 
4.36 0.05 Ruc inski (1983) 

4.28 0.05 Mermilliod (1986 ) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


AVave length 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 




Stromgrcn 


b 


4.64 


0.08 


HD 22484 


Stromgrcn 


b 


4.65 


0.08 


tlL) zz4i54 


btromgrcn 


b 


4.65 


0.08 


TUT^ /I O /I 

tiL) zz4o4 


Stromgren 


b 


4.65 


0.08 


rlU zz4o4 


Stromgren 




4.65 


0.08 


rlU zz4o4 


Stromgren 






0.08 


rlU zz4o4 


Stromgrcn 






0.08 


rlU zz4o4 


Stromgrcn 




/: 

4.65 


0.08 


JrlU zz4i54 


Stromgren 


u 


6.11 


0.08 


rlU zz4o4 


Stromgren 




6.11 


0.08 


rlU zz4o4 


Stromgren 




6.11 


0.08 


rlU zz4o4 


Stromgren 




6.11 


0.08 


rlU zz4o4 


Stromgren 




6. 10 


0.08 


JrlU zz4i54 


Stromgrcn 


u 


6. 10 


0.08 


MU zz4i54 


Stromgren 


u 


6.11 


0.08 


JrlU zz4i54 


Stromgren 


u 


6. 10 


0.08 


JrlU zz4i54 


Stromgren 


V 


5. 20 


0.08 


JrlU zz4i54 


Stromgren 


V 


5.19 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgrcn 




5. 19 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgrcn 




5. 19 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgrcn 




5. 19 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgrcn 




5.18 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgren 




5.19 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgren 




5.19 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgren 


y 


4.28 


0.08 


JrlU zz4o4 


btromgrcn 


y 


4.28 


0.08 


JrlU zz4o4 


btromgrcn 


y 


4.28 


0.08 


JrlU zz4£44 


Stromgrcn 


y 


4.28 


0.08 


JrlU zz4o4 


btromgrcn 


y 


4.28 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgren 


y 


4.28 


0.08 


JrlU zz4o4 


Stromgren 


y 


4.28 


0.08 


JrlU zz4o4 


Oj - „ 

btromgrcn 


y 


4.28 


0.08 


JrlU oUobz 


1200 


240 


2.35 


0.05 


JrlU oUboz 


1250 


250 


2.39 


0.05 


JrlU oUbOZ 


1250 


250 


2.39 


0.05 


JrlU oUbOZ 


1250 


250 


2.35 


0.05 


JrlU oUbOZ 


1250 


250 


2.32 


0.05 


JrlU oUbOZ 


1280 


256 


2.35 


0.05 


JrlU oUbOZ 


1600 


320 


2.15 


0.05 


JrlU oUbO-i 


1630 


326 


2.15 


0.05 


JrlU oUbOZ 


1650 


330 


2.15 


0.05 


JrlU oUbOZ 


1650 


330 


2.12 


0.05 


JrlU OUOOZ 


2200 


440 


2.11 


0.05 


JrlU oUboz 


2200 


440 


2.11 


0.05 


JrlU oUboz 


2200 


440 


2.07 


0.05 


JrlU oUbOZ 


2200 


440 


2.07 


0.05 


JrlU JUbOZ 


2200 


440 


2.09 


0.05 


HD 30652 


2210 


442 


2.07 


0.05 


HD 30652 


3400 


680 


2.05 


0.05 


HD 30652 


3400 


680 


2.05 


0.05 


HD 30652 


3400 


680 


2.08 


0.05 


HD 30652 


Geneva 


B 


2.78 


0.08 


HD 30652 


Geneva 


Bl 


3.80 


0.08 


HD 30652 


Geneva 


B2 


4.17 


0.08 


HD 30652 


Geneva 


G 


4.29 


0.08 


HD 30652 


Geneva 


U 


4.05 


0.08 


HD 30652 


Geneva 


V 


3.19 


0.08 


HD 30652 


Geneva 


VI 


3.94 


0.08 


HD 30652 


Johnson 


B 


3.64 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


B 


3.62 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


B 


3.64 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


B 


3.67 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


B 


3.65 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


B 


3.64 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


B 


3.64 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


B 


3.66 


0.05 



Reference 



Crawford (1975 ^ 
Grenbech fc Olsen ^1976) 
Olsen (1977 1 
Olsen f 19831 
^ucinski ^983) 
Olsen (1993 ) 
Olsen (1994b ) 
Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
Crawford (1975 ) 
Gr0nbecli fe Olsen (1976) 
Olsen (1977 ) 
Olsen (1983 ) 
Rucinski (1983 ) 
Olsen (1993 ) 
Olsen (1994b ) 
Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
Crawford (1975 ) 
Gronbech fc Olsen (1976) 
Olsen (1977 ) 
Olsen (1983) 
Ruc inski (1983) 
^Iscn (1993) 
Olsen (1994b) 
Hauck fc M ermilliod (1998b ) 
Craw ford (1975) 
Gronbech & Olsen 7l976) 
_01scn (1977) 
Olsen (1983) 
Rucinski (1983 ) 
Olsen (1993 ) 
Olsen (1994b ) 
Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
Glaas (1974 ) 
Johnson et al. ( 1966 ) 
Johns on ct al. (1968) 
Glass (1975) ~ 
^umaim_^^robst ^991) 
Lcitherer fc Wolf (1984) 

Glajis (1974) 
Leitherer fc Wolf (1984) 
Glass (1975 ) 
^uniarm_^^robst Q991 ) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1968) 
Glass (1974 ) 
Glass (1975 ) 
^umarm_fc^robst ^1991 ) 
Leitherer fc Wolf (1984) 



Glass (1974 ) 
Glass (1975 ) 
^umaim_^^robst Q991 ) 
Rufener (1976 ) 
Rufc ncr (1976) 
Ruf ener (1976) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
_R,ufcncr (1976) 
Sharplcss (1952) 
Johnson fc Morgan (1953) 
Johnson fc Harris (1954) 
^^^^^^^^^^^ (^^^^ 
Hogg (1958 ) 
^rant [1959 ) 
Sadler. D.H. (1961 ) 
^^^co^^e ^^6^ 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


30652 


Johnson 


B 


3 


65 





,05 


Cousins & Stov a962'l 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


64 





05 


^la^ ^^64) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3, 


,64 


0, 


,05 


Johnson (19641 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3, 


,64 


0, 


,05 


HiieEltvist & Oia (19661 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


65 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


65 


0, 


05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


65 





05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


63 


0, 


05 


(1966 ) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


65 


0, 


05 


Gutierrez-Moreno &: et al. (19661 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3, 


,62 


0, 


,05 


^o^n^ ^^) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


62 





05 


^o^n^ ^^) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


65 





05 


Cells S. (1975) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3, 


,64 


0, 


,05 


Oia (1983) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


63 





05 


Oia (1984) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


64 





05 


Cousins (1984) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


64 





05 


Oia (1985a) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


62 





05 


Oia (1986) 


HD 


30652 


Johnson 


B 


3. 


64 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


30652 


Johnson 


H 


2. 


15 





05 


^^"lass (1974)"" 


HD 


30652 


Johnson 


H 


2. 


15 


0, 


05 


Glass (1975) 


HD 


30652 


Johnson 


I 


2. 


51 


0. 


05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


I 


2. 


80 


0. 


05 


NeuKcbauer & Lcishton (1969b) 


HD 


30652 


Johnson 


J 


2. 


39 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


J 


2. 


35 


0. 


05 


Glass (1974) 


HD 


30652 


Johnson 


J 


2. 


35 


0. 


05 


Glass (1975) 


HD 


30652 


Johnson 


K 


2. 


11 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


K 


2. 


05 





06 


Neugebauer & Leishton ^1969bl 


HD 


30652 


Johnson 


K 


2. 


07 





05 


^lass (1974) 


HD 


30652 


Johnson 


K 


2, 


07 


0, 


05 


^ass ^^^) 


HD 


30652 


Johnson 


L 


2. 


05 


0. 


05 


^^ass (^^V) 


HD 


30652 


Johnson 


L 


2. 


05 


0. 


05 


Glass (1975) 


HD 


30652 


Johnson 


R 


2, 


77 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


R 


2 


77 





05 


^oreno ^1971 ) 


HD 


30652 


Johnson 


U 


3. 


62 





05 


Johnson & Morgan (1953) 


HD 


30652 


Johnson 


U 


3. 


63 





05 


Johnson & Harris (1954) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,61 





,05 


Hogg (1958) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3. 


63 





05 


^^^it ^^5^ 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,61 


0, 


,05 


Cousins & Stov (1962) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3. 


63 





05 


Shao (1964) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3. 


63 





05 


Johnson (1964) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3. 


64 


0, 


05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3. 


64 


0, 


05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3. 


64 


0, 


05 


Johnson ct al. (19661 


HD 




Johnson 






61 


Q 


05 


j^rgue iryoD I 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,65 


0, 


,05 


Gutierrez-Moreno Sz et al. (19661 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,64 


0, 


,05 


^o^n^ ^^) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,64 


0, 


,05 


^o^no ^^) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,68 


0, 


,05 


Cells S. (1975) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,62 


0, 


,05 


Oia (1983) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,61 


0, 


,05 


Oia (1984) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,61 


0, 


,05 


Cousins (1984) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,63 


0, 


,05 


Oia (1985a) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,59 


0, 


,05 


^ia (1986) 


HD 


30652 


Johnson 


u 


3, 


,62 


0, 


,05 


Mermilliod (198£) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


19 


0, 


,05 


Sharoloss (1952T 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


16 


0, 


,05 


Johnson Sz Morgan (1953) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


19 


0, 


,05 


Johnson &c Harris (1954) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


21 


0, 


,05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


19 


0, 


,05 


Hogg (1958) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


19 


0, 


,05 


_Grant (1959) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


19 


0, 


,05 


Sadler. D.H. (1981) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


,20 


0, 


,05 


Gascoignc (1962) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


19 


0, 


,05 


Cousins & Stov (1962) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


19 


0, 


,05 


Shao (1964) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


19 


0, 


,05 


Johnson (1964) 


HD 


30652 


Johnson 


V 


3, 


,20 


0, 


,05 


Hiiggkvist & Oia (1966) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


HD 30652 


Johnson 


V 


3.19 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


V 


3.19 


0.05 


HD 30652 


Johnson 


V 


3.19 


0.05 


tiD 3UD0^ 


Johnson 


V 


3.18 


0.05 


rlU oUDO^ 


Johnson 


^ 


3.19 


0.05 


rlJJ 3UD0^ 


Johnson 


V 


3.18 


0.05 


tlD dUoo^ 


Johnson 


V 


3.18 


0.05 


T T OA^C"^ 

tiD dUoo^ 


Johnson 


V 


3.19 


0.05 




Johnson 


V 


3.20 


0.05 




Johnson 


V 


3.19 


0.05 




Johnson 


^ 


3.18 


0.05 


rlU oUDO^ 


Johnson 




3.19 


0.05 


rlJJ 3UD0^ 


Johnson 


V 


3.18 


0.05 




Johnson 


V 


3.19 


0.05 




Stromgrcn 


b 


3.49 


0.08 




Stromgren 


b 


3.49 


0.08 


tiD ovbo^ 


Stromgren 


b 


3.49 


0.08 


tiD oUObiJ 


Stromgrcn 




3.49 


0.08 


nu oUDO-i 


Stromgren 




? 49 






Stromgrcn 




' ^ 


n 08 




Stromgrcn 




3.49 


0.08 


tiD oUDO-i 


Stromgrcn 




3.49 


0.08 


tiD oUDO-i 


Stromgren 






0.08 


tiiJ oUDO-i 


Stromgren 




482 






Stromgrcn 




482 


n ns 
■ 




Stromgrcn 








tiD oUDO-i 


Stromgrcn 




4.83 


0.08 


rlJJ oUbo-i 


Stromgrcn 


u 


4.84 


0.08 


rlJJ 3UbO-i 


Stromgrcn 


u 


4.83 


0.08 


tiD olibo2 


btromgren 


u 


4.83 


0.08 


xlJJ 3Ubo-i 


btromgren 


V 


3.95 


0.08 


tiD olibo2 


Stromgrcn 


V 


3.95 


0.08 


rlJJ 3Ubo-i 


Stromgrcn 


V 


3.96 


0.08 


rlJJ 3UbO-i 


Stromgrcn 


V 


3.95 


0.08 


rlJJ 3Ubo-i 


Stromgrcn 


V 


3.95 


0.08 


tiD oUbo2 


Stromgrcn 


V 


3.96 


0.08 


HJJ 3Ubo-i 


btromgren 


V 


3.95 


0.08 


tiD ollbo2 


Oj - „ 

btromgren 


V 


3.95 


0.08 


rlJJ 3UbO-i 


Stromgrcn 


y 


3.19 


0.08 


tiD olibo2 


Stromgrcn 


y 


3.19 


0.08 


rlJJ 3Ubo-i 


Stromgrcn 


y 


3.19 


0.08 


rlJJ 3Ubo-i 


Stromgrcn 


y 


3.19 


0.08 


rlJJ 3Ubo-i 


Stromgrcn 


y 


3.19 


0.08 


T T OAi^^C*^ 

HJJ 3Ubo-i 


Oj - „ 

btromgren 


y 


3.19 


0.08 


T T OAi^^C*^ 

HU dUbo-i 


Oj - „ 

btromgren 


y 


3.19 


0.08 


xlU oUbOii 


Stromgren 


y 


3.19 


0.08 


T T O A A 1 1 

tiD J44ii 


1240 


248 


3.58 


0.05 


HD 34411 


1250 


250 


3.63 


0.05 


HD 34411 


1250 


250 


3.64 


0.05 


HD 34411 


1250 


250 


3.62 


0.05 


HD 34411 


1250 


250 


3.62 


0.05 


HD 34411 


1250 


250 


3.62 


0.05 


HD 34411 


1250 


250 


3.58 


0.05 


HD 34411 


1270 


254 


3.62 


0.05 


HD 34411 


1620 


324 


3.33 


0.05 


HD 34411 


1650 


330 


3.33 


0.05 


HD 34411 


1650 


330 


3.33 


0.05 


HD 34411 


1650 


330 


3.33 


0.05 


HD 34411 


2200 


440 


3.28 


0.05 


HD 34411 


2200 


440 


3.29 


0.05 


HD 34411 


2200 


440 


3.28 


0.05 


HD 34411 


2200 


440 


3.29 


0.05 


HD 34411 


2200 


440 


3.28 


0.05 


HD 34411 


2200 


440 


3.25 


0.05 


HD 34411 


2210 


442 


3.25 


0.05 


HD 34411 


2250 


450 


3.28 


0.05 



Reference 



Argue fl966) 
Gutierrez-Moreno fc et al 
Moreno fl971 ) 
Moreno (1971) 
Cells S. (1975) 
Oia (1983) 
Oia (1984) 
Coualna (1984 ) 
Oia (1985a ) 
Oia (1986) 
^ermilliod ^1986) 
Crawford et al. (1966) 
Crawford k Barnes (1970) 
Stok es (1972a) 
Philip &:" Philip (1973 1 
^rgnbecl^et_al^ ^976) 
Warren &: Hosscr (1977) 
^Isen (1983) ' 
Hauck fc Mcrmilliod (1998b ) 
Crawford et al. (1966) 
Crawford fc Barnes (1970) 
Stokes (1972a) 
Philip fc Philip ( 1973 1 
^rgnbecl^^t_al^ ^976) 
^^^^^^^sser ^7^) 
Olsen (1983) 
Hauck & Mcr milliod (1998b ) 
^Crawford ct^ (1966) 
Crawford & Barnes (1970) 
Stokes (1972a) 
J>hilip & Philip (19731 
j3ronbech ct^l^ ^976) 
^^^^^^^^sser ^7^) 
Olsen (1983) 
Hauck fc Mermilliod (1998b 1 
Crawford et al. (1966) 
Crawford fc Barnes (1970) 
Stokes (1972a ) 
Philip fc Philip (1973) 
Grgnbech et al. (1976) 
^^^^^^^sser ^7^) 
Olsen (1983 ) 
Hauck fc M crmilliod (1998b ) 
Selbv ct al. (198^ 
^^^^s^n ^^^^b ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1968 ) 
Voelcker (1975 ) 
Ghosh et al. (1984 ) 
jaiackwcll c t al. (1990) 
^ergcat & L unel (1980 ) 
'Bergca t & Lunel ( 1980 ) 
Johnson ct al. (1968) 
Voel cker (1975) 
Ghosh et al. ( 1984 ) 
Johnson (1965b ) 
Johnson et al. (1 966 ) 
Johnson et al. (1 968 ) 
Voelcker (1975 ) 
Ghosh et al. (1984 ) 
Selbv et al. (1988) 
Blackwell et al. (1990) 
Bergeat fc Lunel (1980 ) 



Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


34411 


3500 


700 


HD 


34411 


Geneva 


B 


HD 


34411 


Geneva 


Bl 


HD 


34411 


Geneva 


B2 


HD 


34411 


Geneva 


G 


HD 


34411 


Geneva 


U 


HD 


34411 


Geneva 


V 


HD 


34411 


Geneva 


VI 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


B 


HD 


34411 


Johnson 


H 


HD 


34411 


Johnson 


I 


HD 


34411 


Johnson 


J 


HD 


34411 


Johnson 


J 


HD 


34411 


Johnson 


K 


HD 


34411 


Johnson 


K 


HD 


34411 


Johnson 


L 


HD 


34411 


Johnson 


R 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


U 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Johnson 


V 


HD 


34411 


Stromgren 


b 


HD 


34411 


Stromgren 


b 


HD 


34411 


Stromgren 


b 


HD 


34411 


Stromgren 


b 


HD 


34411 


Stromgren 


u 


HD 


34411 


Stromgren 


u 


HD 


34411 


Stromgren 


u 


HD 


34411 


Stromgren 


u 


HD 


34411 


Stromgren 


V 


HD 


34411 


Stromgren 


V 


HD 


34411 


Stromgren 


V 



3.15 0.05 Johnson et al. (1968 ) 

4.51 0.08 Rufener (19761 

5.58 0.08 Rufener (1976 1 

5.82 0.08 ^fencr (1976) 

5.75 0.08 ^fenor (1976) 

5.89 0.08 Rufener (1976) 

4.71 0.08 Rufener (1976) 

5.46 0.08 Rufener (1976 1 

5.38 0.05 Johnson &: Morgan (1953 1 

5.35 0.05 Nieonov et al. (1957) 

5.38 0.05 Shao (1964) 

5.38 0.05 Shao (1964) 

5.29 0.05 Ljunggren & O.ia (1965) 

5.32 0.05 O'Connell (1964) 

5.33 0.05 J ohnson (1965* ) 

5.29 0.05 Haggkvist fc Oia (1966 1 
5.33 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
5.33 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
5.33 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
5.35 0.05 Cowley et al. (19671 

5.30 0.05 Sanwal et al. (1973 ) 

5.32 0.05 Mermilliod (1986 ) 

3.33 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
3.86 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
3.64 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
3.62 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
3.29 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
3.28 0.05 Johnson et al. (1968 ) 
3.15 0.05 Johnson et al. (1968 1 
4.18 0.05 Johnson et al. (19661 
5.48 0.05 Johnson fc Morgan (19531 
5.48 0.05 Shao (1964) 

5.48 0.05 Shao (1964) 

5.44 0.05 O'Connell (1964 ) 

5.45 0.05 Johnson (1965b ) 

5.46 0.05 Johnson et al. (1966 ) 
5.46 0.05 Johnson et al. (1966 1 
5.46 0.05 Johnson et al. (1966 1 
5.51 0.05 Cowley et al. (19671 
5.46 0.05 Sanwal et al. (19731 
5.44 0.05 M ermilliod (1986 1 
4.71 0.05 ^hnson & Morgan (19531 
4.74 0.05 ~ Nieonov et al. (1957) 
4.71 0.05 Shao (1964) 

4.71 0.05 Shao (1964) 

4.71 0.05 Ljunggren & O.ia (1965) 

4.69 0.05 O'Connell (19^4) 

4.70 0.05 Johnson ( 1965^ ) 
4.69 0.05 Haggkvist fc Oia (1966 1 

4.71 0.05 Johnson et al. (1966 1 
4.71 0.05 Joh nson et al. (1966 1 
4.71 0.05 Joh nson et al. (1966 1 
4.74 0.05 Cowley et al. (19671 

4.69 0.05 Sa nwal et al. (1973 ) 

4.70 0.05 Me rmilliod (1986 1 
5.09 0.08 Crawford e t al. (1966) 
5.09 0.08 Crawford fc Barnes (1970 ) 
5.09 0.08 Fabregat fc Reglero (1990 1 
5.09 0.08 Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
6.64 0.08 Crawford et al. (1966) 

6.64 0.08 ^rawford fc Barnes (1970) 

6.65 0.08 Fabregat fc Reglero (1990 1 
6.64 0.08 Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
5.68 0.08 Crawford et al. (1966) 

5.68 0.08 Crawford fc Barnes (1970 1 

5.69 0.08 Fabregat fc Reglero (1990 1 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
\Vave length 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 34411 


Stromgrcn 


V 


5.69 


0.08 


HD 34411 


Stromgrcn 


y 


4.70 


0.08 


HD 34411 


Stromgrcn 


y 


4.70 


0.08 


HD 34411 


Stromgrcn 


y 


4.70 


0.08 


UT^ O A A 1 1 


Stromgrcn 


y 


4.70 


0.08 


riD jyoo / 


1250 


250 


3.34 


0.05 


rlD jyoo / 


1250 


250 


3.34 


0.05 


rlD jyoo / 


1250 


250 


3.39 


0.05 


rlD jyoo / 


1650 


330 


3.04 


0.05 


rlJJ jyoo* 


1650 


330 


3.04 


0.05 


rlJJ 3yoo( 


1650 


330 


3.06 


0.05 


rlJJ jyoo* 


2200 


440 


2.97 


0.05 


rlJJ jyoo* 


2200 


440 


2.99 


0.05 


T T onco^ 
rlU jyoo / 


2200 


440 


2.97 


0.05 


rlD jyoo / 


2200 


440 


3.02 


0.05 


rlJJ jyoo * 


3400 


680 


2.92 


0.05 


rlJJ jyoo * 


3500 


700 


2.88 


0.05 


rlJJ jyoo * 


3500 


700 


2.88 


0.05 


XJT~\ onc:Q'7 


Geneva 


t?i 




0.08 


XJT~\ onc:Q'7 


Geneva 




5.23 


0.08 


xlU oyoo* 


Geneva 




5.50 


0.08 


XJT~\ QncrQ"? 

riD dyoo * 


Geneva 


G 


5.46 


0.08 


XJT~\ onc:Q'7 


Geneva 


U 


5.47 


0.08 


XJT~i OAECy 

rlU dyos * 


Geneva 


V 


4.40 


0.08 




Geneva 


VI 


5.15 


0.08 


riJJ dyoo 1 


Johnson 


B 


4.96 


0.05 


rlJJ dyoo * 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


rlJJ dyoo* 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


rlJJ dyoo * 


Johnson 


B 


5.02 


0.05 


rlJJ dyoo 1 


Johnson 


B 


4.98 


0.05 


rlJJ dyoo i 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


riJJ dyoo * 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


riJJ dyoo * 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


rlJJ dyoo* 


Johnson 


B 


4.98 


0.05 


rlJJ dyoo* 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


rlJJ dyoo* 


Johnson 


B 


4.99 


0.05 


riJJ dyoo * 


Johnson 


B 


4.99 


0.05 


rlJJ dyoo * 


Johnson 


B 


4.97 


0.05 


riJJ dyoo * 


Johnson 


H 


3.04 


0.05 


riJJ dyoo * 


Johnson 


J 


3.34 


0.05 


xlJJ dyoo* 


Johnson 


K 


2.97 


0.05 


±ijj dyoo*^ 


Johnson 


K 


2.99 


0.07 


rlJJ dyoo* 


Johnson 


L 


2.88 


0.05 


riJJ dyoo * 


Johnson 


R 


3.90 


0.05 


rlJJ dyoo * 


Johnson 


U 


5.07 


0.05 


rlU dyoo* 


Johnson 


U 


5.06 


0.05 


rlJJ dyoo* 


Johnson 


u 


5.07 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


u 


5.08 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


u 


5.08 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


u 


5.05 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


u 


5.06 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


u 


5.04 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


u 


5.03 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.39 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.41 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.41 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.40 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.40 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.41 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.41 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.41 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.39 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.43 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.40 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.40 


0.05 


HD 39587 


Johnson 


V 


4.38 


0.05 



Reference 



Hau ck b. Mcrm illiod (1998b 1 
^rawford ct^l^ ^966) 
Crawford & B arnes (1970 1 
Fabrcgat & Rcslcro (1990) 
Hau ck & Mcrmilliod (1998b) 
Johnson ct al. ( 1968) 
Voclckcr (1975) 
^^^a^^^^^^mc^^^gcr ^8^ 
JohnsonetaL (1968 ) 
Voelcker (1975 ) 
^^^ba^^^^^^^e^^foger ^^8^ 

JohnsonetaL (1968 ) 
^^^^^^^^ & Lcighto^ ^^69a) 

Voclckcr (19757 
^rribas & Martinez Roger [1989) 
^rri^s & Martinez Roger [1989) 
Johnson ct al. (1968) 
"Voclckcr (1975)"" 
^fcncr (1976) 
Rufc ner (1976) 
Rufc ner (1976) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (19761 
Rufener (1976 ) 
Rufe ner (1976,) 
Micz aika (1954) 
Naur (1955 1 
Johnson&Knuckles (1957) 



^^cono^^^^ ^57) 
HaggkviBt fc Oia (1966 ) 



JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
Argue (1966) 
Ima gawa (1967) 
^arnes ct al. (19781 
^^ag^^& Yamashit^ ^7^ 
Mcrm illiod (19^) 
Johnson ct al. (1968) 
.Johnson ct al. (1968) 
Johnson ct al. (1968 ) 
^^^^^b^^^^^^e^^^on ^^6^b ) 
JohnsonetaL (1968 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Naur (1955 1 
Johnson&Knuckles (1957) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Argue (1966 ) 
^^mgawa (1967) 
^^ag^^; Yamashit^ ^7^ 
Mcrm illiod (1986) 
^^zaika (1954) 
Naur (19551 ' 
Johnson&Knuckles (1957) 
Niconov et al. (1957) 
Haggkvist fc Oia (1966 1 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
Argue (1966 ) 

Barnes et al. (1978) 
^^ag^^^^^na^i^^ ^7^ 
Mermilliod (1986) 



Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


39587 


Stromgrcn 


b 


HD 


39587 


Stromgrcn 


b 


HD 


39587 


Stromgren 


b 


HD 


39587 


Stromgren 


b 


HD 


39587 


Stromgren 


b 


HD 


39587 


Stromgren 


b 


HD 


39587 


Stromgrcn 


u 


HD 


39587 


Stromgrcn 


u 


HD 


39587 


Stromgren 


u 


HD 


39587 


Stromgren 


u 


HD 


39587 


Stromgren 


u 


HD 


39587 


Stromgren 


u 


HD 


39587 


Stromgren 


V 


HD 


39587 


Stromgrcn 


V 


HD 


39587 


Stromgrcn 


V 


HD 


39587 


Stromgren 


V 


HD 


39587 


Stromgren 


V 


HD 


39587 


Stromgren 


V 


HD 


39587 


Stromgrcn 


y 


HD 


39587 


Stromgrcn 


y 


HD 


39587 


Stromgrcn 


y 


HD 


39587 


Stromgrcn 


y 


HD 


39587 


Stromgren 


y 


HD 


39587 


Stromgren 


y 


HD 


48682 


1100 


220 


HD 


48682 


1250 


250 


HD 


48682 


1650 


330 


HD 


48682 


2200 


440 


HD 


48682 


3400 


680 


HD 


48682 


Johnson 


B 


HD 


48682 


Johnson 


B 


HD 


48682 


Johnson 


B 


HD 


48682 


Johnson 


B 


HD 


48682 


Johnson 


B 


HD 


48682 


Johnson 


U 


HD 


48682 


Johnson 


U 


HD 


48682 


Johnson 


u 


HD 


48682 


Johnson 


u 


HD 


48682 


Johnson 


V 


HD 


48682 


Johnson 


V 


HD 


48682 


Johnson 


V 


HD 


48682 


Johnson 


V 


HD 


48682 


Johnson 


V 


HD 


48682 


Stromgren 


b 


HD 


48682 


Stromgren 


b 


HD 


48682 


Stromgren 


b 


HD 


48682 


Stromgrcn 


b 


HD 


48682 


Stromgrcn 


b 


HD 


48682 


Stromgrcn 


b 


HD 


48682 


Stromgren 


u 


HD 


48682 


Stromgren 


u 


HD 


48682 


Stromgren 


u 


HD 


48682 


Stromgrcn 


u 


HD 


48682 


Stromgrcn 


u 


HD 


48682 


Stromgrcn 


u 


HD 


48682 


Stromgrcn 


V 


HD 


48682 


Stromgrcn 


V 


HD 


48682 


Stromgren 


V 


HD 


48682 


Stromgren 


V 


HD 


48682 


Stromgrcn 


V 


HD 


48682 


Stromgrcn 


V 


HD 


48682 


Stromgrcn 


y 


HD 


48682 


Stromgren 


y 


HD 


48682 


Stromgren 


y 


HD 


48682 


Stromgren 


y 


HD 


48682 


Stromgren 


y 



4 


79 





08 


Crawford et al. f 19661 


4 


79 





08 


Crawford & Barnes f 19701 


4 


79 





08 


Warren & Hesser fl9771 


4 


79 





08 


FabreEat & Renlero f 19901 


4 


79 





08 


^Isen ^994b) 


4 


79 





08 


Hauck Sz Mermilliod ^98b) 


6 


24 





08 


Crawford ct al. fl^6^ 


6 


24 





08 


Crawford & Barnes (1970) 


6 


23 





08 


Warren & Hesser (1977) 


6 


24 





08 


Fabreeat & Reglero (1990) 


6 


24 





08 


Olsen (^9^^ 


6 


24 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


5 


36 





08 


^rawford et al. (^6^ 


5 


36 





08 


^rawford & Barnes ^^70) 


5 


35 





08 


Warren & Hesser (1977) 


5 


36 





08 


FabreEat & Reslero (1990) 


5 


36 





08 


Olsen (1994b) 


5 


36 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


4 


41 





08 


Crawford et al. (19661 


4 


41 





08 


Crawford & Barnes (WTO) 


4 


41 





08 


Warren ^ Hesser (1977) 


4 


41 





08 


FabreEat & Rcglcro (1990) 


4 


41 





08 


Olsen (1994b) 


4 


41 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


4 


41 





05 


^itchcll & Sclms^r ^8^) 


4 


23 





05 


Aumann & Probst (^91) 


3 


97 





05 


^umann & Probst (139V) 


3 


93 





05 


^umann & Probst Q991) 


3 


92 





05 


Aumann & Probst (1991) 


5 


79 





05 


Niconov et al. (1957) 


5 


78 





05 


Marlborough (1964) 


5 


80 





05 


Argue (1966) 


5 


82 





05 


Li^z (^^) 


5 


80 





05 


Mermilliod (1986) 


5 


84 





05 


^arlborough (1964) 


5 


86 





05 


^^Euc ^^66 ) 


5 


88 





05 


^i^^ ^^^) 


5 


85 





05 


Mermilliod (1986) 


5 


22 





05 


Niconov ct al. (1957) 


5 


23 





05 


Marlborough (1964) 


5 


25 





05 


^rEUC (1966) 


5 


27 





05 


Lutz (1971) 


5 


24 





05 


Mermilliod (1986) 


5 


61 





08 


Crawford et al. (19661 


5 


61 





08 


Crawford & Barnes (19701 


5 


61 





08 


Olsen (19831 


5 


61 





08 


FabreEat &; Reglero (1990) 


5 


61 





08 


Olsen (19931 


5 


61 





08 


Hauck & Mermilliod (1998bl 


7 


06 





08 


Crawford et al. (19661 


7 


06 





08 


Crawford & Barnes (19701 


7 


07 





08 


^Iscn (1983) 


7 


06 





08 


FabreEat & Rcglcro (1990) 


7 


07 





08 


^Isen (1993) 


7 


07 





08 


Hauck ^Mermilliod (1998b) 


6 


15 





08 


Crawford ct al. (19661 


6 


15 





08 


Crawford & Barnes (19701 


6 


15 





08 


Olsen (19831 


6 


15 





08 


FabreEat & Reslero (1990) 


6 


15 





08 


_01scn (1993) 


6 


15 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


5 


25 





08 


Crawford ct al. (19661 


5 


25 





08 


Crawford & Barnes (19701 


5 


25 





08 


Olsen (19831 


5 


25 





08 


FabreEat & Reslero (1990) 


5 


25 





08 


Olsen (1993) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


48682 


Stromgrcn 


y 


5. 


25 


0. 


,08 


Hauck & Mcrmilliod ( 1998b 1 


HD 


48737 


1250 


250 


2. 


,57 


0. 


,05 


Johnson et al. fl966) 


HD 


48737 


2200 


440 


2. 


,30 


0. 


,05 


Johnson et al. (1966^ 


HD 


48737 


3500 


700 


2. 


10 


0. 


,05 


Gehrz & Woolt (1970') 


HD 


48737 


Geneva 


B 


2, 


,91 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


48737 


Geneva 


Bl 


3, 


,92 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


48737 


Geneva 


B2 


4, 


,30 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


48737 


Geneva 


G 


4. 


,43 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


48737 


Geneva 


U 


4. 


,29 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


48737 


Geneva 


V 


3. 


,35 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


48737 


Geneva 


VI 


4. 


,08 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


48737 


Johnson 


B 


3, 


,82 


0, 


,05 


Naur (1955) 


HD 


48737 


Johnson 


B 


3, 


77 


0, 


,05 


Haggkvist fc Oia (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


B 


3, 


79 


0, 


,05 


Johnson ct aL (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


B 


3, 


79 


0, 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


B 


3. 


79 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


B 


3, 


77 


0, 


,05 


Gutierrez-Moreno et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


B 


3, 


79 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


HD 


48737 


Johnson 


J 


2. 


,57 


0. 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


K 


2. 


30 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


K 


2 


13 





06 


Ncugcbaucr & Lcipjhton fl969b) 


HD 


48737 


Johnson 


U 


3 


88 


0, 


05 


Naur (1955) 


HD 


48737 


Johnson 


U 


3 


85 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


U 


3 


85 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


U 


3. 


85 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


U 


3, 


,85 


0, 


,05 


Gutierrez-Moreno & et al. (19661 


HD 


48737 


Johnson 


U 


3. 


84 


0, 


05 


Mermilliod (1986) 


HD 


48737 


Johnson 


V 


3, 


,38 


0, 


,05 


Naur (1955) 


HD 


48737 


Johnson 


V 


3, 


,34 


0, 


,05 


HiiEEkvist & Oia (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


V 


3, 


,36 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


V 


3, 


,36 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


V 


3, 


,36 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


48737 


Johnson 


V 


3, 


,33 


0, 


,05 


Gutierrez-Moreno & et al. (19661 


HD 


48737 


Johnson 


V 


3, 


,35 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


b 


3, 


,69 


0, 


,08 


Crawford ct al. (1966) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


b 


3, 


,69 


0, 


,08 


Crawford &; Barnes (1970) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


b 


3, 


,68 


0, 


,08 


Grav & Olsen (1991) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


b 


3, 


,69 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


u 


5, 


15 


0, 


,08 


^Crawford ot_al^ ^966) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


u 


5. 


15 


0, 


,08 


^rawford & Barnes (1970) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


u 


5. 


15 


0, 


,08 


Grav & Olsen (1991) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


u 


5 


15 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


v 


4. 


14 


0. 


,08 


Crawford et al. (1966) 






Stromgrcn 












v^rawiora az Darncs (±y(Ui 


HD 


48737 


Stromgrcn 


V 


4. 


14 


0. 


,08 


Gray fc Olsen (199r) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


V 


4. 


14 


0. 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


y 


3. 


,40 


0. 


,08 


Crawford ct al. (1966) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


y 


3. 


,40 


0. 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


y 


3. 


,40 


0. 


,08 


Grav fc Olson (igOT) 


HD 


48737 


Stromgrcn 


y 


3. 


,40 


0. 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


HD 


56537 


Geneva 


B 


2, 


75 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


56537 


Geneva 


Bl 


3, 


,69 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


56537 


Geneva 


B2 


4, 


22 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


56537 


Geneva 


G 


4. 


,76 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


56537 


Geneva 


U 


4. 


,35 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


56537 


Geneva 


V 


3. 


,58 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


56537 


Geneva 


VI 


4. 


,29 


0. 


,08 


Rufener (1976) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,67 


0, 


,05 


Johnson &c MorEan (1953) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,62 


0, 


,05 


Miczaika (1954) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,69 


0, 


,05 


.Johnson & Harris (1954) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,69 


0, 


,05 


Johnson &z Knuckles (1957) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,65 


0, 


,05 


"~ Arp (1958) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,66 


0, 


,05 


HiiEEkvist & Oia (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


70 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


70 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


70 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


56537 


Johnson 


B 


3 


69 





05 


Argue (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,68 


0, 


,05 


Gutierrez-Moreno &z et al. (1966 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,69 


0, 


,05 


Bolt et al. (19721 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,67 


0, 


,05 


SzabadoB (1981) 


HD 


56537 


Johnson 


B 


3, 


,67 


0, 


,05 


Mermilliod (198^) 


HD 


56537 


Johnson 


I 


3. 


41 


0. 


05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


R 


3, 


,46 


0, 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


U 


3, 


76 


0, 


,05 


Johnson Sz Morgan (1953) 


HD 


56537 


Johnson 


U 


3, 


79 


0, 


,05 


Johnson &c Harris (1954) 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3, 


79 


0, 


,05 


Johnson Sz Knuckles (1957) 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3, 


79 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3, 


79 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3, 


79 


0, 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3, 


,80 


0, 


,05 


Argue (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3. 


85 


0, 


05 


Gutierrcz-Morcno ct al. (1966 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3. 


79 


0, 


05 


Bok ct al. ( 1972) 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3, 


77 


0, 


,05 


Szabados (198l") 


HD 


56537 


Johnson 


u 


3, 


77 


0, 


,05 


Mermilliod (198£) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3 


57 





05 


Johnson & Morgan ^^5^) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3, 


,52 


0, 


,05 


Miczaika (1954) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3. 


58 


0, 


05 


Johnson & Harris (1954) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3. 


58 


0, 


05 


Johnson &z Knuckles (1957) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3 


56 


0, 


05 


Arp (1958) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3, 


,56 


0, 


,05 


HaEEkvist & Oia (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3, 


,58 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3, 


,58 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3, 


,58 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3, 


,58 


0, 


,05 


Argue (1966) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3. 


57 


0, 


05 


Gutierrez-Moreno & et al. (1966 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3, 


,58 


0, 


,05 


Bok et al. (1972) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3 


57 


0, 


05 


Szabados (1981) 


HD 


56537 


Johnson 


V 


3, 


,57 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


b 


3, 


,63 


0, 


,08 


^rawford ct al. (~66) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


b 


3. 


63 


0, 


08 


Cameron (1966) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


b 


3, 


,63 


0, 


,08 


^crry (1969) ' 


HD 


56537 


Stromgrcn 


b 


3, 


,63 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


b 


3, 


,62 


0, 


,08 


Warren &z Hesser (1977) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


b 


3, 


,63 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


u 


5. 


18 


0, 


,08 


Crawford et al. (1966) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


u 


5. 


17 


0, 


,08 


Cameron (1966) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


u 


5. 


17 


0, 


,08 


Perry (1969) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


u 


5, 


18 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


u 


5, 


15 


0, 


,08 


Warren & Hesser (1977) 






Stromgrcn 












naucK oc iviermiiiioa i ryyoD ) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


V 


3. 


,88 


0. 


,08 


Crawford et al. (1966) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


V 


3. 


,87 


0. 


,08 


Cameron (1966) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


V 


3. 


,87 


0. 


,08 


J^crry (1969) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


V 


3. 


,88 


0. 


,08 


CrawfOTd & Barnes (1970) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


V 


3. 


,86 


0. 


,08 


Warren & Hesser ( 1977) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


V 


3. 


,87 


0. 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


y 


3. 


,58 


0. 


,08 


Crawford ct al. (1966) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


y 


3. 


,58 


0. 


,08 


Cameron (1966) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


y 


3. 


,58 


0. 


,08 


Perry (1969)^ 


HD 


56537 


Stromgrcn 


y 


3. 


,58 


0. 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


y 


3. 


,58 


0. 


,08 


Warren & Hesser ( 1977) 


HD 


56537 


Stromgrcn 


y 


3. 


,58 


0. 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


58946 


1240 


248 


3. 


,50 


0. 


,05 


Selby et al. (1988) 


HD 


58946 


1250 


250 


3. 


,58 


0. 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


58946 


1250 


250 


3. 


,58 


0. 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


58946 


1250 


250 


3. 


,50 


0. 


,05 


J^laekwell et al. (1990) 


HD 


58946 


1250 


250 


3. 


,51 


0. 


,05 


^umann & Probst (W91) 


HD 


58946 


1650 


330 


3. 


,34 


0. 


,05 


Aumann & Probst (1991) 


HD 


58946 


2200 


440 


3. 


,36 


0. 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


58946 


2200 


440 


3. 


,36 


0. 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


58946 


2200 


440 


3. 


,32 


0. 


,05 


Selby et al. (1988) 


HD 


58946 


2200 


440 


3. 


,31 


0. 


,05 


Aumann & Probst (1991) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


AVave length 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


HD 58946 


2210 


442 


3.32 


0.05 


HD 58946 


3400 


680 


3.29 


0.05 


HD 58946 


Geneva 


B 


3.60 


0.08 


HD 58946 


Geneva 


Bl 


4.56 


0.08 


rlU Of5y4b 


Geneva 


B2 


5.02 


0.08 


rlU oc4y4b 


Geneva 


G 


5.29 


0.08 


rlU oc4y4D 


Geneva 


U 


4.93 


0.08 


T T c on A a 
rlU 054946 


Geneva 


V 


4.17 


0.08 


UT^ c on A c: 
rlU oc4y4b 


Geneva 


VI 


4.90 


0.08 


T T c on A c: 
rlU 08946 


Johnson 


B 


4.47 


0.05 


T T Kon AC 

tiL) 00946 


Johnson 


B 


4.48 


0.05 


tiD oo946 


Johnson 


B 


4.47 


0.05 


TT Kon AC 

rlU Oo946 


Johnson 


B 


4.49 


0.05 


T T Kon AC 

rlU Oc4946 


Johnson 


B 


4.50 


0.05 


TT c on A c 
rlU Oc4946 


Johnson 


B 


4.52 


0.05 


TT T^ c on A c 
rlU Oc4946 


Johnson 


B 


4.50 


0.05 


TT T^ c on A c 
rlU Oc4946 


Johnson 


B 


4.50 


0.05 


TT T^ con A c 
rlU OC4946 


Johnson 


B 


4.50 


0.05 


tiL) Ooy4D 


Johnson 


^ 


4.50 


0.05 


rlU Ooy4D 


Johnson 






0.05 


rlU Ooy4D 


Johnson 






0.05 


rlU Ooy4D 


Johnson 




a'a'7 
' J_ 


0.05 


rlU Ooy4D 


Johnson 






0.05 


rlU Ooy4D 


Johnson 




A AH 


0.05 


tiL) Ooy4D 


Johnson 




A AH 

4.48 


0.05 


TT T^ con AC 
rlU Ooy46 


Johnson 


I 


3.67 


0.05 


TT T^ Kon AC 

rlU Ot5y46 


Johnson 


J 


3.58 


0.05 


TT T^ r:.on AC 
rlU ooy46 


Johnson 


K 


3.36 


0.05 


TT T^ r:.on AC 
rlU ooy46 


Johnson 


R 


3.86 


0.05 


TT T^ r:.on AC 
rlU ooy46 


Johnson 


R 


3.84 


0.05 


TT T^ r:.on AC 
rlU ooy46 


Johnson 


U 


4.43 


0.05 


TT T^ Kon AC 

rlU Ooy46 


Johnson 


U 


4:. 4:5 


0.05 


TT T^ con AC 
tiL) ooy46 


Johnson 


U 


4:. 4:5 


0.05 


TT T^ con AC 
rlU Ooy46 


Johnson 


U 


4.48 


0.05 


TT T^ r:.on AC 
rlU ooy46 


Johnson 


U 


4.48 


0.05 


TT T^ r:.on AC 
rlU ooy46 


Johnson 


U 


4.48 


0.05 


TT T^ r:.on AC 
rlU ooy46 


Johnson 


U 


4.48 


0.05 


TT T^ r:.on AC 
rlU ooy46 


Johnson 


U 


4.46 


0.05 


TT T^ Kon AC 

rlU Ooy46 


Johnson 


U 


4.50 


0.05 


TT T^ con AC 
tiL) ooy46 


Johnson 


U 


4.50 


0.05 


TT T^ Kon AC 

rlU Ooy46 


Johnson 


U 


4.45 


0.05 


TT T^ tion AC 

rlU ooy46 


Johnson 


V 


4.16 


0.05 


TT T^ tion AC 
rlU ooy46 


Johnson 


V 


4.16 


0.05 


TT T^ tion AC 
rlU ooy46 


Johnson 


V 


4.17 


0.05 


TT T^ tion AC 
rlU ooy46 


Johnson 


V 


4. 18 


0.05 


T_n~i KonAC 
tiL) Ooy4D 


Johnson 






0.05 


HD 58946 




Y" 


4.17 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.18 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.18 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.18 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.18 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.17 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.18 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.16 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.16 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.17 


0.05 


HD 58946 


Johnson 


V 


4.16 


0.05 


HD 58946 


Stromgren 


b 


4.38 


0.08 


HD 58946 


Stromgren 


b 


4.37 


0.08 


HD 58946 


Stromgren 


b 


4.37 


0.08 


HD 58946 


Stromgren 


b 


4.38 


0.08 


HD 58946 


Stromgren 


b 


4.38 


0.08 


HD 58946 


Stromgren 


u 


5.72 


0.08 


HD 58946 


Stromgren 


u 


5.71 


0.08 


HD 58946 


Stromgren 


u 


5.73 


0.08 


HD 58946 


Stromgren 


u 


5.73 


0.08 



Reference 



Blackwell et al. (1990) 
^umaim_^£robst ^991) 
Rufener f 1976 1 
^fcncr (1976) 
^fcncr (1976) 
Rufcncr (1976) 
Rufcncr (1976) 
Rufcncr (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
^^^^^o^^^^^^rg^n ^^5^) 
Johnson^IIarris (1954) 
Fitch (1955 ) 
Niconov ot al. ( 1957) 
Scrkowski (196_^ 

Johnson ^964) 

JohnsonetaL (1966 ) 
Johnson ct aL (1966) 
.Johnson ct al. (1966) 
^rjsuc (1966) 
^e^^^^^^^ & Scrkow^^ ^^6^) 

Mo^^n^ 

Neckel (1974) 
Mermilliod (1986 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
John sonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966) 



^^^n^ ^^) 
^^^^^o^^^^^^rg^n ^^5^ 
^olmsoi^^^^^^ (^5^ 

Fitch (1955 ) 
Johnson (1964) 
Johnson ct al. (19G6) 
Johnson ct al. (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
Argue (1966 ) 
Moreno (1971) 
Moreno (1971) 
Mermilliod (1986) 
Johnson & Morgan (1953) 
^^^^^ n Harris ^^^4) 
Fitch (1955 ) 
Niconov et al. (1957) 



Serkowski (1961) 
Liunggren fc Oia (1965) 
Johnson ^964) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
Argue (1966 ) 
^^^^^^^^^^^^e^o^^^ (^QG^ 
Mo^^n^ ^^) 
^^^n^ ^^) 
Neckel (1974) 
Mermilliod (1986 ) 
Crawford et al. (1966) 



Cameron I 
Crawford & Barnes (1970) 
Philip fc Philip (1973) 
Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
Crawford et al. (1966) 
Cameron (1966) 
Crawford fc Barnes (1970) 
Philip & Philip (1973 ) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
AVave length 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 58946 


Stromgrcn 


u 


5.73 


0.08 


HD 58946 


Stromgrcn 


V 


4.75 


0.08 


HD 58946 


Stromgrcn 


V 


4. 74 


0.08 


HD 58946 


Stromgrcn 


V 


4. 74 


0.08 


rlU Of5y4b 


Stromgrcn 


V 


4.75 


0.08 


rlU 08940 


Stromgrcn 


V 


4. 75 


0.08 


rlU of594b 


Stromgrcn 


y 


4.16 


0.08 


rlU of594b 


Stromgrcn 


y 


4. 16 


0.08 


UT^ c on A c: 
rlU of594b 


Stromgrcn 


y 


4. 16 


0.08 


T T c on A c: 
rlU Of594b 


Stromgrcn 


y 


4. 16 


0.08 


T T c on A c: 
tlL) of594b 


Stromgrcn 


y 


4. 16 


0.08 


XJT^ o~\ noT 


1250 


250 


3.01 


0.05 


TT 01 noT 


2200 


440 


2.82 


0.05 


rlU oiydf 


Geneva 


B 


3.12 


0.08 


rlU olyoi 


Geneva 


Bl 


4. 10 


0.08 


TT T^ o 1 O *7 


Geneva 


B2 


4.53 


0.08 


TT T^ o 1 n O *7 


Geneva 


G 


4.78 


0.08 


TT T^ 01 no*"? 


Geneva 


U 


4.62 


0.08 


xlU oiyd( 


Geneva 


V 


3.66 


0.08 


TJ1~1 Q 1 (TJ*? 


Geneva 






0.08 


TU1~1 Q 1 n'3'7 

rlU oiyo ( 


Johnson 




3.99 


0.05 


tiU oiyo ( 


Johnson 




3.98 


0.05 


rlU oiyo ( 


Johnson 




4.00 


0.05 


tiu oiyji^ 


Johnson 




4.00 


0.05 


rlU oiyjf 


Johnson 




4.00 


0.05 


TT T^ 01 noT 

tiU oiiJoi 


Johnson 


B 


4.01 


0.05 


TT T^ o~\ noT 

tiU OlVOI 


Johnson 


B 


3.97 


0.05 


TT T^ o 1 O T 


Johnson 


B 


3.98 


0.05 


TT T^ o 1 O T 
JrlU al'do/ 


Johnson 


J 


3.01 


0.05 


TT T^ o 1 O T 

JrlU fsiyo^ 


Johnson 


K 


2.82 


0.05 


TT T^ o 1 O T 

JrlU al'doi 


Johnson 


K 


2.73 


0.09 


TT T^ o 1 n O *7 
JrlU oiyjf 


Johnson 


R 


3.33 


0.05 


TT T^ 01 no*7 
JrlU Oiyof 


Johnson 


U 


4.09 


0.05 


TT T^ o 1 n O *7 
JrlU oiyjf 


Johnson 


u 


4.10 


0.05 


TT T^ o 1 O T 
JrlU al'do/ 


Johnson 


u 


4.10 


0.05 


TT T^ o 1 O T 
JrlU fiiyj^ 


Johnson 


u 


4.10 


0.05 


TT T^ o 1 O T 

JrlU al'doi 


Johnson 


u 


4. 12 


0.05 


tiu oiyjf 


Johnson 


u 


4.07 


0.05 


tiU oi-ifoi 


Johnson 


u 


4.08 


0.05 


TT T^ 01 no*7 
JrlU Oiyof 


Johnson 


V 


3.66 


0.05 


TT T^ 01 no*7 
JrlU oiyjf 


Johnson 


V 


3.65 


0.05 


TT T^ o 1 O T 
JrlU al'do/ 


Johnson 


V 


3.67 


0.05 


TT T^ o 1 O T 
JrlU fiiyj^ 


Johnson 


V 


3.67 


0.05 


TT T^ o 1 O T 

JrlU al'doi 


Johnson 


V 


3.67 


0.05 


TT T^ o 1 O T 

JrlU ciiyj^ 


Johnson 


V 


3.68 


0.05 


jnu oiyj* 


Johnson 


^ 


3.66 


0.05 


TT T^ O 1 n O *7 

JrlU oiyjr 


Johnson 


V 


3.65 


0.05 


HD 81937 


Stromgrcn 


b 


3.87 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


b 


3.87 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


b 


3.87 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


u 


5.40 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


u 


5.40 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


u 


5.40 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


V 


4.26 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


V 


4.26 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


V 


4.26 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


y 


3.66 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


y 


3.66 


0.08 


HD 81937 


Stromgrcn 


y 


3.66 


0.08 


HD 82328 


1250 


250 


2.28 


0.05 


HD 82328 


1280 


256 


2.26 


0.05 


HD 82328 


1650 


330 


2.03 


0.05 


HD 82328 


2190 


438 


1.97 


0.05 


HD 82328 


2200 


440 


2.02 


0.05 


HD 82328 


Johnson 


B 


3.61 


0.05 


HD 82328 


Johnson 


B 


3.63 


0.05 



Reference 



Hauck fc Mcrmilliod (1998b) 
Crawfo rd ct al. (1966) 
Ca meron (19G6) 
_Crawford & Barnes (1970) 

J>hilip & Philip (1973 ) 
Hauclt & Mcrmilliod (1998b ) 
Crawford ct al. ( 1966) 
Cameron (1966 ) 
Crawford fc Barnes (1970) 
Philip fe Philip (1973 ) 
Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Johnson et al. 

Rufener (1976 ) 
Rufener ( 
Rufener i 
Rufener I 
Rufener i 
Rufener I 



(1976 ) 
(1976 ) 
(1976 ) 
(1976 ) 

(1976 ) 

Rufener (1976 ) 
Naur (1955 ) 
^^^m^g^^^^^^^ ^^6^) 
Johnson et al. (1966 ) 
Johnson et al. (1966) 
John sonetaL (1966 ) 
Danzigcr fc Dickens (1967) 



^^^f^awa (1967) 
Merm illiod (1986) 
^^^^^^^^^^^ ^^96^) 
JohnsonetaL (1966 ) 
^^^^^^^^^^^^^^^on ^^6^b ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Naur (1955 ) 

Johnson ct al. (1966) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Danziger fc Dickens (1967) 

Merm illiod (1986) 
^aur (1955)"" 
MiU^SSLni ^ Oja ^^6^ 

JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Danzipjer fc Dickens (1967) 



Mermilliod (1986 ) 
^Crawf ord et al. (1966) 
^rawford & Barnes (1970J 
Ha uck fc Mermilliod (1998b ) 
Crawford et al. (1966) 
Crawford fc Barnes (1970) 
Hauck & Mermilliod (1998b ) 

Crawford et al. ( 1966) 
^rawford & B arnes (1970) 
Hauck & Mermmiod ^998b) 
^Crawford et al^ (1966) 
Crawford & Barnes (1970) 
Hauck fc Merm illiod (1998^) 
JohnsonetaL (1966 ) 
^lonso_et_^ ^994) 
^lonso_et_^ ^994) 
^lonso_e^^ ^994) 
Johnson et al. (1966 ) 
^^czaika (1954) 
Naur (1955) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 82328 


Johnson 


B 


3, 


HD 82328 


Johnson 


B 


3. 


HD 82328 


Johnson 


B 


3. 


HD 82328 


Johnson 


B 


3. 


HD 82328 


Johnson 


B 


3, 


HD 82328 


Johnson 


B 


3, 


HD 82328 


Johnson 


B 


3, 


HD 82328 


Johnson 


B 


3, 


HD 82328 


Johnson 


I 


2, 


HD 82328 


Johnson 


J 


2, 


HD 82328 


Johnson 


K 


2 


HD 82328 


Johnson 


R 


2 


HD 82328 


Johnson 


U 


3, 


HD 82328 


Johnson 


U 


3, 


HD 82328 


Johnson 


u 


3, 


HD 82328 


Johnson 


u 


3, 


HD 82328 


Johnson 


u 


3, 


HD 82328 


Johnson 


u 


3, 


HD 82328 


Johnson 


u 


3, 


HD 82328 


Johnson 


V 


3, 


HD 82328 


Johnson 


V 


3, 


HD 82328 


Johnson 


V 


3. 


HD 82328 


Johnson 


V 


3. 


HD 82328 


Johnson 


V 


3, 


HD 82328 


Johnson 


V 


3, 


HD 82328 


Johnson 


V 


3, 


HD 82328 


Johnson 


V 


3, 


HD 82328 


Johnson 


V 


3, 


HD 82328 


Johnson 


V 


3, 


HD 82328 


Stromgren 


b 


3, 


HD 82328 


Stromgren 


b 


3, 


HD 82328 


Stromgren 


b 


3, 


HD 82328 


Stromgren 


b 


3, 


HD 82328 


Stromgren 


u 


4, 


HD 82328 


Stromgren 


u 


4, 


HD 82328 


Stromgren 


u 


4, 


HD 82328 


Stromgren 


u 


4, 


HD 82328 


Stromgren 


V 


3, 


HD 82328 


Stromgren 


V 


3. 


HD 82328 


Stromgren 


V 


3. 


HD 82328 


Stromgren 


V 


3. 


HD 82328 


Stromgren 


y 


3. 


HD 82328 


Stromgren 


y 


3, 


HD 82328 


Stromgren 


y 


3, 


HD 82328 


Stromgren 


y 


3, 


HD 82885 


1250 


250 


4, 


HD 82885 


1650 


330 


3, 


HD 82885 


2200 


440 


3, 


HD 82886 


3400 


680 


3, 


HD 82886 


Geneva 


B 


5, 


HD 82886 


Geneva 


Bl 


6, 


HD 82886 


Geneva 


B2 


6, 


HD 82885 


Geneva 


G 


6, 


HD 82885 


Geneva 


U 


7, 


HD 82885 


Geneva 


V 


5, 


HD 82885 


Geneva 


VI 


6, 


HD 82885 


Johnson 


B 


6, 


HD 82886 


Johnson 


B 


6, 


HD 82886 


Johnson 


B 


6, 


HD 82885 


Johnson 


B 


6, 


HD 82885 


Johnson 


B 


6, 


HD 82885 


Johnson 


B 


6, 


HD 82885 


Johnson 


B 


6, 


HD 82885 


Johnson 


B 


6, 


HD 82885 


Johnson 


B 


6, 


HD 82885 


Johnson 


B 


6, 



63 


0, 


05 


Roman (1955) 


,63 


0, 


,05 


Bouisuo Q959) 


64 


0, 


05 


Liuneercn & Oia fl965) 


,64 


0, 


,05 


Johnson et al. (IQGQ) 


64 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


64 


0, 


05 


Johnson etaL (1966) 


63 


0, 


05 


Cowley et ^ ^67) 


,64 


0, 


,05 


Mcrmilliod (1986) 


,47 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


,28 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


02 





05 


Johnson et al. (1966) 


74 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


,63 


0, 


,05 


Naur (1955) 


,65 


0, 


,05 


^gman ^95^ 


67 





05 


Johnson et al. (1966) 


,67 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


,67 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


,65 


0, 


,05 


Cowley et al. (1967) 


66 


0, 


05 


^^^milliod (1986) 


14 


0, 


,05 


^^zaika (1954) 


17 


0, 


,05 


^aur (1955) 


16 


0, 


05 


Roman (1955) 


19 


0, 


05 


Bouigue fl959) 


17 


0, 


,05 


Liunggren 8z Oia (1965) 


18 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


18 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


18 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


16 


0, 


,05 


Cowley et al^ ^967) 


18 


0, 


,05 


Mcrmilliod (1986) 


51 


0, 


,08 


Crawford et al. (1966) 


51 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


51 


0, 


,08 


Schuster & Nissen (1988) 


51 


0, 


08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


91 


0, 


08 


Crawford et al. (1966) 


,91 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


,91 


0, 


,08 


Schuster & Nissen (1988' 


91 


0, 


08 


Hauck & Mermilliod (199Sb) 


98 


0, 


08 


Crawford et al. (1966) 


,98 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


98 


0, 


08 


Schuster & Nissen (1988) 


98 


0, 


08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


,20 


0, 


,08 


Crawford et al. (1966) 


,20 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


20 


0, 


08 


Schuster & Nissen (1988) 


,20 


0, 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


14 


0, 


,05 


Arribas & Martinez Roger (1989 


77 


0, 


,05 


Arribas & Martinez Roger ( 1989 


,70 


0, 


,05 


Arribas ^ Martinez Roger (1989 


,57 


0, 


,05 


Arribas &: Martinez Roger (1989 


,42 


0, 


,08 


^fcner (1976) 


,60 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


,64 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


,42 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


,04 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


,41 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


16 


0, 


,08 


Rufener (1976) 


22 


0, 


,05 


Johnson Sz Morgan (1963) 


,23 


0, 


,05 


Miczaika (1954) 


18 


0, 


,05 


Johnson Harris (^^) 


,25 


0, 


,05 


^iconoy et al. (1957) 


18 


0, 


,05 


Serkowski (1961) 


17 


0, 


,05 


Oia (1963) 


18 


0, 


,05 


Argue (1963) 


19 


0, 


,05 


Liunggren &; Oia (19651 


18 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


18 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
AVave length 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 82885 


Johnson 


B 


6.18 


0.05 


HD 82885 


Johnson 


B 


6.16 


0.05 


HD 82885 


Johnson 


B 


6.18 


0.05 


HD 82885 


Johnson 


B 


6.15 


0.05 


JtLu azaub 


Johnson 


B 


6. 18 


0.05 


rlU oZooo 


Johnson 


B 


6. 18 


0.05 


rlU oJoSo 


Johnson 


B 


6.11 


0.05 


rlU bzbSo 


Johnson 


B 


6.20 


0.05 


JtLU fizfioo 


Johnson 


I 


4.42 


0.05 


rlU fizfibo 


Johnson 


R 


4.79 


0.05 


ML) oJoOO 


Johnson 


U 


6.66 


0.05 


MU oJooo 


Johnson 


U 


6.63 


0.05 


rlU oJoOO 


Johnson 


U 


6.61 


0.05 


rlU oZooo 


Johnson 


U 


6.62 


0.05 


rlU bzbSo 


Johnson 


U 


6.62 


0.05 


TT T^ OOOOC 


Johnson 


U 


6.62 


0.05 


TT T^ O O C 


Johnson 


U 


6.59 


0.05 


TT T^ OOOOC 

rlU OzoSo 


Johnson 


U 


6.59 


0.05 


rlU ozcSoO 


Johnson 


U 


6.62 


0.05 


rlU ozooo 


Johnson 


u 


6.56 


0.05 


rlU ozooD 


Johnson 


u 


6.63 


0.05 


"IUl~i QOQ Q r; 

rlU ozooD 


Johnson 


V 


5.47 


0.05 


rlU ozooO 


Johnson 


V 


5.48 


0.05 


rlU ozooO 


Johnson 


V 


5.41 


0.05 


rlU ozooO 


Johnson 


V 


5.46 


0.05 


rlU ozooO 


Johnson 


V 


5.41 


0.05 


rlU ozooo 


Johnson 


V 


5.38 


0.05 


TT T^ OOOOC 


Johnson 


V 


5.41 


0.05 


TT T^ OOOOC 


Johnson 


V 


5.42 


0.05 


TT T^ O O O O C 


Johnson 


V 


5.41 


0.05 


TT T^ O O O O C 


Johnson 


V 


5.41 


0.05 


TT T^ OOOOC 

rlU ozooo 


Johnson 


V 


5.41 


0.05 


TT T^ OOOOC 

JrLU ozooo 


Johnson 


V 


5.39 


0.05 


TT T^ OOOOC 


Johnson 


V 


5.41 


0.05 


JrLU OZOOD 


Johnson 


V 


5.39 


0.05 


LtLU OZOOD 


Johnson 


V 


5.41 


0.05 


TT O O O O C 

LtLU QzHoo 


Johnson 


V 


5.40 


0.05 


TT T^ O O O O C 

JrLU fizfioo 


Johnson 


V 


5.34 


0.05 


TT T^ OOOOC 

rlU ozooo 


Johnson 


V 


5.43 


0.05 


TT T^ OOOOC 

JrLU ozooo 


Stromgrcn 


b 


5.88 


0.08 


TT T^ OOOOC 


Stromgrcn 


b 


5.88 


0.08 


JrLU OZOOD 


Stromgrcn 


b 


5.88 


0.08 


t t f^ ooooc 

LtLU ozoOD 


Stromgrcn 


b 


5.88 


0.08 


t t f^ o o o o c 

LtLU ozoOD 


btromgren 


b 


5.88 


0.08 


JrLU ozooD 


Stromgrcn 


^ 


5.88 


0.08 


fTU oZOOO 


Stromgrcn 








HD 82885 






5.88 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


U 


7.81 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


U 


7.81 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


U 


7.82 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


u 


7.82 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


u 


7.81 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


u 


7.81 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


u 


7.85 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


u 


7.81 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


V 


6.66 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


V 


6.66 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


V 


6.67 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


V 


6.66 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


V 


6.67 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


V 


6.66 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


V 


6.68 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


V 


6.66 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


y 


5.41 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


y 


5.41 


0.08 


HD 82885 


Stromgrcn 


y 


5.41 


0.08 



Reference 



^^^^^^^^^^^ ^^66 ) 
Argue f 1966 1 
^^^^^^^^^^^^e^^^^^ ^^6^) 
^owle^_et_al^ Q967) 
Jennens & Heifer (•1975 ') 
Moffett & Barnes fl979 ') 
^ja (1985a) 
Mermilliod (1986 1 
JohnsonetaL (1966 ) 
JohnsonetaL (1966) 
^^^^^o^^^^^^rg^n ^^5^ 
^^^^^o^^^^^^r^ ^^54) 
^rgue ^963) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 

Argue (1966 ) 
Cowle y ct al. (1967) 
Jennens & Hclfcr (1975) 
p\a (1985a) 
Mc'rmilliod (1986) 
^^^^^o^^^^^^rg^n ^^5^ 

^^cz^a ^54) 
^olmsoi^^^^^H^ (^5^ 
^iconovet^L ^95^ 
Serkowski (19611 



Oia (19631 
Argue (1963 1 
^^inggre^^^^^^ ^^6^ 

JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
Johnson et al. (1966) 



1966) 



Argue (1966) 
^^^^^^^^^^^^erk^^^^ 

Cowley et al. (19671 
Jennens & Heifer (1975 ) 
Moffett fc Barnes (1979 ) 
Oia (19S5a ) 
McrmillM (1986 ) 
^rawford & Eiarnes (1970) 
Philip & P ,hilia (1973 1 
^Reglcro_o^^ (1987) 
^brcgat & Roglcro (1990 ) 
^cglcro & Pabrcgat (WM) 
Stetson (1991) 
^Ison (1993) 
Hauck ^M ermilliod (1998b ) 
Crawford fc Barnes (19701 



Philip 



Philii 



Rcgloro ct al. (1987) 
J^abrcgat & Rcgloro (1990) 
^Rcglcro & Fabrcgat (1991) 
Jtctson (1991) 
piscn (1993) 
Hau ck ic Mermilliod (1998b ) 
^awford & Barnes (19701 
^Phili p fc_Philip (1973 1 
^£glero_et_aL (_1987) 
^brega^_^^egIero ^990) 



^egle 



Fabrcgat (1991) 
Stetson (1991) 
Olscn (19931 
Hauck fc Mermilliod ( 1998b 1 
Crawford &: Barnes (19701 
Philip fc Philip (1973 ) 
^eglero_e^^ ^987) 



Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


82885 


Stromgrcn 


y 


HD 


82885 


Stromgrcn 


y 


HD 


82885 


Stromgrcn 


y 


HD 


82885 


Stromgrcn 


y 


HD 


82885 


Stromgrcn 


y 


HD 


86728 


Geneva 


B 


HD 


86728 


Geneva 


Bl 


HD 


86728 


Geneva 


B2 


HD 


86728 


Geneva 


G 


HD 


86728 


Geneva 


U 


HD 


86728 


Geneva 


V 


HD 


86728 


Geneva 


VI 


HD 


86728 


Johnson 


B 


HD 


86728 


Johnson 


B 


HD 


86728 


Johnson 


B 


HD 


86728 


Johnson 


B 


HD 


86728 


Johnson 


B 


HD 


86728 


Johnson 


B 


HD 


86728 


Johnson 


U 


HD 


86728 


Johnson 


U 


HD 


86728 


Johnson 


u 


HD 


86728 


Johnson 


u 


HD 


86728 


Johnson 


u 


HD 


86728 


Johnson 


u 


HD 


86728 


Johnson 


V 


HD 


86728 


Johnson 


V 


HD 


86728 


Johnson 


V 


HD 


86728 


Johnson 


V 


HD 


86728 


Johnson 


V 


HD 


86728 


Johnson 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


b 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


u 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


V 


HD 


86728 


Stromgrcn 


y 


HD 


86728 


Stromgrcn 


y 



5.41 0.08 Fabregat fc Rcglero (1990 1 

5.41 0.08 Rcglero fc Fabregat (1991 1 

5.41 0.08 Stetson (1991 1 

5.41 0.08 Olsen (1993 1 

5.41 0.08 Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
5.26 0.08 Ruf cncr (1976) 

6.37 0.08 Rufcncr (1976) 

6.54 0.08 Rufcncr (1976 1 

6.42 0.08 Rufener (1976 1 
6.73 0.08 Rufener (1976 1 

5.39 0.08 Rufener (1976 1 
6.14 0.08 Rufener (1976 1 

6.01 0.05 Roman (1955) 

6.00 0.05 Wallcrstcin & Hclfcr (1961 ) 

6.02 0.05 M arlborough (1964) 

6.01 0.05 Johnson et al. (1966 ) 

6.03 0.05 Cowley et al. (1967 ) 
6.03 0.05 Mer milliod (1986) 
6.29 0.05 Jloman (1955) 

6.22 0.05 Wal lcrstcin & Heifer (1961) 

6.28 0.05 Marlborough (1964) 

6.29 0.05 Johnson ct al. (1966 ) 

6.29 0.05 Cowlev et al. (1967 1 

6.30 0.05 Mermilliod (1986 1 
5.35 0.05 Roman (1955) 

5.37 0.05 Wallerstci n & Hclfcr (1961 1 

5.37 0.05 Marlborough (1964) 
5.35 0.05 .lohnson ct al. (1966) 

5.38 0.05 Cowley ct al. (1967 1 
5.38 0.05 Mermilliod (1986 1 
5.82 0.08 Crawford et al. (1966) 
5.82 0.08 Crawford fc Barnes (1970) 
5.82 0.08 Philip fc Philip (1973) 

5.81 0.08 Rcglero c t al. (1987 ) 

5.82 0.08 ^brcgat & R cglero (1990 1 

5.81 0.08 " Stetson (1991 1 

5.82 0.08 Taylor fc Joner (1992) 

5.82 0.08 Olsen (1993 1 

5.83 0.08 ^Iscn (1993) 
5.82 0.08 ^Bon (1994a) 
5.82 0.08 ^scn (1994b) 

5.82 0.08 Hauck fc M ermilliod (1998b 1 

7.50 0.08 Crawford ct al. (1966) 

7.50 0.08 Crawford fc Barnes (1970) 

7.49 0.08 Philip fc Philip (1973) 

7.51 0.08 Rcglero ct al. (1987 ) 

7.50 0.08 J^abrcgat & Reglero (1990 ) 

7.51 0.08 ~" Stetson (1991 1 

7.52 0.08 Olsen (1993 ) 
7.52 0.08 Olsen (1993 ) 
7.51 0.08 Olsen (1994a ) 

7.50 0.08 Olsen (1994b ) 

7.51 0.08 Ilauck fc Mermilliod (1998b) 
6.47 0.08 Crawford et al. (1966) 
6.47 0.08 Crawford fc Barnes (1970 1 
6.46 0.08 Philip fc Philip (1973 1 

6.46 0.08 Reglero et al. (1987 ) 

6.47 0.08 Fabregat fc Reglero (1990 ) 

6.46 0.08 Stetson (1991 ) 

6.47 0.08 Olsen (19931 

6.48 0.08 Olsen (1993) 
6.47 0.08 Olsen (1994a ) 
6.47 0.08 Olsen (1994b ) 

6.47 0.08 Hauck fc Mermilliod (1998b ) 

5.40 0.08 Crawford et al. (1966) 
5.40 0.08 Crawford fc Barnes (1970) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


AVave length 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


HD 86728 


Stromgrcn 


y 


5.40 


0.08 


HD 86728 


Stromgrcn 


y 


5.40 


0.08 


HD 86728 


Stromgrcn 


y 


5.40 


0.08 


HD 86728 


Stromgren 


y 


5.40 


0.08 


rlU fib i 


Stromgren 


y 


5.40 


0.08 


rlU bb 1 ZiO 


Stromgren 


y 


5.40 


0.08 


rlU bb ^ zfi 


Stromgren 


y 


5.40 


0.08 


rlU C4b 1 ZiO 


Stromgren 


y 


5.40 


0.08 


rlU fib 1 ZiO 


Stromgren 


y 


5.40 


0.08 


rlU fib r zfi 


Stromgren 


y 


5.40 


0.08 


riu yuooy 


1250 


250 


3.84 


0.05 


riu yuooy 


1650 


330 


3.58 


0.05 


riu yuody 


2200 


440 


3.54 


0.05 


riu yuody 


3400 


680 


3.53 


0.05 


riu yuody 


Geneva 


B 


4.52 


0.08 


riu yufioy 


Geneva 


Bl 


5.55 


0.08 


riu yuooy 


Geneva 


B2 


5.87 


0.08 


riu yuody 


Geneva 


G 


5.91 


0.08 


rlU yueSoy 


Geneva 


U 


5.76 


0.08 


riu yuojy 


Geneva 


V 


t'tt 


0.08 


rlU yuooy 


Geneva 


^ 


5.58 


0.08 


rlU yuooy 


Johnson 




5.33 


0.05 


rlU yuooy 


Johnson 




5.33 


0.05 


rlU yuooy 


Johnson 




5.34 


0.05 


riu yuojy 


Johnson 




5.36 


0.05 


riu yuojy 


Johnson 


B 


5.35 


0.05 


riu yuojy 


Johnson 


B 


5.37 


0.05 


riu yuooy 


Johnson 


B 


5.36 


0.05 


riu yuooy 


Johnson 


B 


5.36 


0.05 


Jriu yufioy 


Johnson 


B 


5.36 


0.05 


rVD yuooy 


Johnson 


B 


5.34 


0.05 


riu yuojy 


Johnson 


B 


5.35 


0.05 


Mu yuooy 


Johnson 


B 


5.35 


0.05 


riu yuojy 


Johnson 


B 


5.33 


0.05 


TT T^ nnoon 


Johnson 


I 


4.08 


0.05 


TT T^ C\C\OOC\ 


Johnson 


R 


4.36 


0.05 


TT T^ c\r\ooc\ 

rVD yufioy 


Johnson 


U 


5.33 


0.05 


TT T^ c\r\or>c\ 


Johnson 


U 


5.33 


0.05 


TT T^ nnoon 

riu yuojy 


Johnson 


U 


5.35 


0.05 


TT T^ nnoon 


Johnson 


U 


5.35 


0.05 


TT T^ nnoon 

riu yuojy 


Johnson 


U 


5.35 


0.05 


TT T^ nnoof^ 


Johnson 


U 


5.33 


0.05 


TT T^ C\C\OOf\ 


Johnson 


U 


5.33 


0.05 


TT T^ C\C\OOf\ 


Johnson 


V 


4.82 


0.05 


TT T^ C\C\OOf\ 

riu yuooy 


Johnson 


V 


4.82 


0.05 


riu yuooy 


Johnson 






0.05 






Y" 


4.84 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.84 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.84 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.84 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.84 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.84 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.82 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.84 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.83 


0.05 


HD 90839 


Johnson 


V 


4.82 


0.05 


HD 90839 


Stromgrcn 


b 


5.17 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


b 


5.17 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


b 


5.17 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


b 


5.17 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


u 


6.53 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


u 


6.53 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


u 


6.53 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


u 


6.53 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


V 


5.69 


0.08 


HD 90839 


Stromgren 


V 


5.69 


0.08 



Reference 



Philip^fe Philip (1973) 
Reglcro ct al. (1987 ) 
^brcga^_^^oglcro (_1990) 
^tetson (^991) 
Taylor fc Joner (1992) 
Olscn (1993J 
^Iscn (1993) 
Olsen (1994a ) 
Olsen (1994b ) 
Hauck fc Mermilliod (1998 b) 
Aumann & Probst (1991) 
Aumann & Probst (1991) 
^umann & Probst (1991 ) 
^umann & Probst Q991) 
Rufcncr (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
^Rufener (1976.) 
Rufcncr (1976) 
^^^^^o^^^^^^rg^n ^^5^) 
^^^^^on ^^5^ 
Niconov et al. (1957) 



Serkowski (1961) 
Oia (1963) 
Liung gren 8z Oia ^^6^ 
.lohnson ct al. (1 966 ) 
^^^^^^^^^^^ ^^96^) 
JohnsonetaL (1966 ) 
Argue (1966 ) 
Jcrzykicwicz & Serkowski (1966) 
Moffctt & Barnes (1979) 
Mermilliod (1986) 
.lohnson ct al. (1966) 
Johnso n ct al. ( 1966 ) 
Johnson &: Morgan (1953) 



Johnson (1953 ) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
Johnson et al. (1966) 



Argue (1966 ) 
Mermilliod ( 1986 ) 
^^^^^o^^^^^^rg^n ^^5^ 

Johnson (1953 ) 
^i^^T^al. ( 1957) 
Serko wski (1961) 



Oia 
^^^^ggreri 



1963) 
Oia (1965) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 
JohnsonetaL (1966) 



^guc (1966) 
^^rz^^^^^cz &c Scrkows^ (^9G^ 
^offott & Ba rnes (1979 ) 
Mermilliod (1986 ) 
Crawford ctld^ (1966) 
^rawford & Barnes (1970) 
^bregat & Reglcro (1990) 
Hauck & Mermilliod ( 1998b) 

Crawford ct al. (1906) 
^^r awfor ^^^^^^^^^ ^^^^) 
^brcga^_^^eglero ^990) 



Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
Crawford et al. (1966) 
Crawford fc Barnes (1970) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 90839 


Stromgrcn 


V 


5. 


HD 90839 


Stromgrcn 


V 


5. 


HD 90839 


Stromgrcn 


y 


4. 


HD 90839 


Stromgrcn 


y 


4. 


HD 90839 


Stromgrcn 


y 


4. 


HD 90839 


Stromgrcn 


y 


4. 


HD 95418 


1250 


250 


2. 


HD 95418 


2200 


440 


2. 


HD 95418 


Geneva 


B 


1 


HD 95418 


Geneva 


Bl 


2, 


HD 95418 


Geneva 


B2 


2, 


HD 95418 


Geneva 


G 


3. 


HD 95418 


Geneva 


U 


2. 


HD 95418 


Geneva 


V 


2. 


HD 95418 


Geneva 


VI 


3. 


HD 95418 


Johnson 


B 


2, 


HD 95418 


Johnson 


B 


2. 


HD 95418 


Johnson 


B 


2 


HD 95418 


Johnson 


B 


2 


HD 95418 


Johnson 


B 


2 


HD 95418 


Johnson 


B 


2 


HD 95418 


Johnson 


B 


2 


HD 95418 


Johnson 


I 


2. 


HD 95418 


Johnson 


J 


2. 


HD 95418 


Johnson 


K 


2. 


HD 95418 


Johnson 


R 


2. 


HD 95418 


Johnson 


U 


2. 


HD 95418 


Johnson 


U 


2. 


HD 95418 


Johnson 


u 


2. 


HD 95418 


Johnson 


u 


2. 


HD 95418 


Johnson 


u 


2. 


HD 95418 


Johnson 


V 


2. 


HD 95418 


Johnson 


V 


2 


HD 95418 


Johnson 


V 


2 


HD 95418 


Johnson 


V 


2 


HD 95418 


Johnson 


V 


2. 


HD 95418 


Johnson 


V 


2. 


HD 95418 


Johnson 


V 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


b 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


b 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


b 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


b 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


b 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


b 


2, 


HD 95418 


Stromgrcn 


b 


2, 


HD 95418 


Stromgrcn 


u 


3, 


HD 95418 


Stromgrcn 


u 


3, 


HD 95418 


Stromgrcn 


u 


3, 


HD 95418 


Stromgrcn 


u 


3, 


HD 95418 


Stromgrcn 


u 


3, 


HD 95418 


Stromgrcn 


u 


3, 


HD 95418 


Stromgrcn 


u 


3, 


HD 95418 


Stromgrcn 


V 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


V 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


V 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


V 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


V 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


V 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


V 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


y 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


y 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


y 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


y 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


y 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


y 


2. 


HD 95418 


Stromgrcn 


y 


2. 



,68 


0. 


,08 


Fabreeat & RcElero f 19901 


,68 


0. 


,08 


Hauck & Mcrmilliod f 1998b 1 


,83 


0. 


,08 


Crawford ct al. (19661 


,83 


0. 


,08 


Crawford & Barnes (19701 


83 


0. 


08 


Fabregat & Rcglcro (1990) 


83 


0. 


08 


Hauck ic Mcrmilliod (Ig98b1 


35 


0. 


05 


Johnson ct al. (1966) 


35 


0. 


05 


Johnson ct al. (1966) 


40 





08 


Rufener (19761 


29 


0, 


08 


Rufener (19761 


92 


0, 


08 


Rufener (19761 


57 


0. 


08 


Rufener (19761 


91 


0. 


08 


Rufener (19761 


37 


0. 


08 


Rufener (19761 


07 


0. 


08 


Rufener (19761 


37 





05 


^^zaika (1954) 


34 





05 


Johnson &z Knuckles (19571 


33 





05 


Haggkvist & O.ja (^6^ 


35 





05 


Johnson ct al. (1966) 


35 





05 


Johnson ct al. (1966) 


35 





05 


Johnson ct al. (1966) 


34 


0, 


05 


Mcrmilliod (1986) 


35 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


,35 


0. 


,05 


Johnson et al. (1966) 


35 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


31 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


,36 


0, 


,05 


Johnson &z Knuckles (1957) 


,35 


0, 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


,35 


0, 


,05 


Johnson ct al. (1966) 


35 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


36 


0, 


05 


Mcrmilliod (1986) 


40 


0, 


05 


Miczaika (1954) 


36 


0, 


05 


Johnson &z Knuckles (1957) 


,35 


0, 


,05 


"^HiiEEkvist & Oia (19661 


,37 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


,37 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


37 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


36 


0, 


05 


Mcrmilliod (1986) 


34 


0, 


08 


Crawford ct al. (1966) 


33 


0, 


08 


Cameron (1966) 


35 


0, 


08 


Perry (1969)~ 


,34 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1969) 


,34 


0, 


,08 


Johansen Sz Gvldenkcrne (19701 


34 


0, 


08 


Crawford ct^^ ^^7^) 


,34 


0, 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


73 


0, 


,08 


^^^^^ord ct al. (1^6^ 


72 


0, 


,08 


Cameron (1966) 


73 


0, 


,08 


Perry (196^' 


73 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1969) 


,69 


0, 


,08 


Johansen &: Gvldenkcrne (1970) 


74 


0, 


,08 


Crawford et^l^ (1972) 


73 


0, 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


,49 


0. 


,08 


Crawford ct al. (1966) 


,49 


0. 


,08 


Cameron (1966) 


,49 


0. 


,08 


Perry (1969)' 


,49 


0. 


,08 


Crawford & Barnes (1969) 


,47 


0. 


,08 


Johansen &: Gvldenkcrne (1970) 


,50 


0. 


,08 


Crawford ct al. (1972) 


,49 


0. 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 


,35 


0. 


,08 


Crawford ct al. (1966) 


,35 


0. 


,08 


Cameron (1966) 


,35 


0. 


,08 


Perry (1969) ' 


,35 


0. 


,08 


Crawford & Barnes (1969) 


,35 


0. 


,08 


Johansen &: Gvldenkcrne (1970) 


,35 


0. 


,08 


Crawford ct al. (1972) 


,35 


0. 


,08 


Hauck & Mcrmilliod (1998b) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
AVave length 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 97603 


1200 


240 


2.33 


0.05 


HD 97603 


1250 


250 


2.29 


0.05 


HD 97603 


1250 


250 


2.38 


0.05 


HD 97603 


1250 


250 


2.33 


0.05 


tlL) y/bOo 


1600 


320 


2.27 


0.05 


rlU yfbOo 


1600 


320 


2.33 


0.05 


riu yrbUo 


1650 


330 


2.26 


0.05 


rlU yfbOo 


2200 


440 


2.25 


0.05 


rlU y/bOo 


2200 


440 


2.27 


0.05 


rlU yfbOo 


2200 


440 


2.30 


0.05 


riu yfbUo 


2200 


440 


2.25 


0.05 


tiU yTbUo 


3400 


680 


2.29 


0.05 


riu yrbUo 


3400 


680 


2.17 


0.05 


riu yrbUo 


3400 


680 


2.22 


0.05 


rlU yfbOo 


Geneva 


B 


1. 78 


0.08 


TT T^ t'\'7c:no 
rlU y/bOo 


Geneva 


Bl 


2. 71 


0.08 


TT T^ r\'7C:r\o 
rlU yfbOo 


Geneva 


B2 


3.25 


0.08 


TT T^ n'7C:r\o 
rlU yfbUo 


Geneva 


G 


3.76 


0.08 


xlU yfbUo 


Geneva 


U 


3.38 


0.08 


rlU yfbUo 


Geneva 


V 


2.58 


0.08 


rlU yi^bUo 


Geneva 




3.30 


0.08 


tlL) yi^bUo 


Johnson 




2.68 


0.05 


rlU y louo 


Johnson 




2.68 


0.05 


tlL) yi^bUo 


Johnson 




2.65 


0.05 


rlU yfbUo 


Johnson 




2.67 


0.05 


TT T^ r\'7£:no 
rlU yfbUo 


Johnson 


B 


2. 71 


0.05 


TT T^ r^Tt^r^o 
rlU yfbOo 


Johnson 


B 


2.68 


0.05 


TT T^ a'7C:f\o 

MU yrbOo 


Johnson 


B 


2.68 


0.05 


TT T^ a'7C:f\o 

MU yrbOo 


Johnson 


B 


2.68 


0.05 


TT T^ a'7C:f\o 

MU yrbOo 


Johnson 


B 


2. 72 


0.05 


TT T^ a'7C:f\o 

MU yfbOo 


Johnson 


B 


2.68 


0.05 


TT T^ r^Tt^r^o 

riu yrbUo 


Johnson 


H 


2.27 


0.05 


TT T^ r\Tcr\o 


Johnson 


I 


2.40 


0.05 


TT T^ rxT^^r^o 
rlU yfbOo 


Johnson 


I 


2.57 


0.04 


TT T^ C\'7C:f\0 

MU yrbOo 


Johnson 


J 


2.29 


0.05 


TT T^ a'7C:f\o 

MU yrbOo 


Johnson 


J 


2.33 


0.05 


TT T^ a'7C:f\o 

MU yrbOo 


Johnson 


K 


2.25 


0.05 


TT T^ a'7C:f\o 

MU yfbOo 


Johnson 


K 


2.24 


0.06 


TT T^ r^Tt^r^o 

riu yrbUo 


Johnson 


K 


2.27 


0.05 


TT T^ r\Tcr\o 


Johnson 


L 


2.29 


0.05 


TT T^ r\'7£:no 
rlU yfbOo 


Johnson 


R 


2.43 


0.05 


TT T^ CiT^^r^O 

rlU yfbOo 


Johnson 


U 


2.80 


0.05 


TT T^ n'7C:f\o 
rlU yfbOo 


Johnson 


U 


2. 79 


0.05 


TT T^ a'7C:f\o 
rlU yfbOo 


Johnson 


U 


2. 79 


0.05 


TT T^ n'7C:f\o 
rlU yfbOo 


Johnson 


U 


2. 79 


0.05 


rlU yjbUo 


Johnson 


U 


2.80 


0.05 


±LLJ ^7 f UUO 




u 


2.82 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


u 


2.80 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.57 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.55 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.55 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.55 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.56 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.56 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.56 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.56 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.57 


0.05 


HD 97603 


Johnson 


V 


2.55 


0.05 


HD 97603 


Stromgren 


b 


2.63 


0.08 


HD 97603 


Stromgren 


b 


2.62 


0.08 


HD 97603 


Stromgren 


b 


2.63 


0.08 


HD 97603 


Stromgren 


u 


4.19 


0.08 


HD 97603 


Stromgren 


u 


4.19 


0.08 


HD 97603 


Stromgren 


u 


4.19 


0.08 


HD 97603 


Stromgren 


V 


2.89 


0.08 


HD 97603 


Stromgren 


V 


2.89 


0.08 



Reference 



Glass (1974 ') 

^uetter ||1979) 
Carter (1990) 
Glass (1974 1 
Guetter (1979 1 
Carter (19901 
JohnsonetaL (19661 



Glass (1974 1 
Guetter (1979 1 
Carter (19901 
Glass (1974 1 
Guetter 0-9791 
Carter (1990) 
Rufener (1976 1 
Rufener (1976 1 
Rufener (1976 1 
^fcncr (19761 
^fcncr (19761 
^fcncr (19761 
^fcncr (19761 
^^zaika (1954) 
Jo^ison Knuckles (1957) 
Bouiguc (1959) 
Johnson (1964) 
Haggkvi st & Oja (19661 
JohnsonetaL (1966 1 
JohnsonetaL (19661 
JohnsonetaL (1966 1 

Mermilliod (1986 1 
Glass (1974 1 
Johnsonet^. (1966 1 
iiiM^^^^^^^^^ &: Leighto n ^^6^b1 
Johnson ct al. (1 966 1 

Glass (1974) 
J ohnson ct al. ( 1966 1 
^^^^^^^r & Lcighto^ ^^6^b1 
£lass (19741~ 
^lass (19741 
JohnsonetaL (19661 
Johnson&Knuckles (19571 
Johnson (19641 
JohnsonetaL (1966 1 
JohnsonetaL (1966 1 
Johnson ct al. (1 966 1 
van den Borgh (19671 
Mermilliod (1986 1 
^iczaika ^954) 
Johnson&Knuckles (19571 
^ouigue ^9591 
Johnson (1964) 
Haggkvist fe Oja (1966) 
JohnsonetaL (1966 1 
JohnsonetaL (1966 1 
JohnsonetaL (1966 1 
^^^^^^^3er^h ^^^71 

Mermilliod (19861 
^Crawford ct al. (1 966) 
^arry (1969) 
Hauck fc^M crmilliod (1998b ) 
Crawford ct al. (1966) 
Barry (1969) 
Hauck fc Mermilliod (1998b ) 
Crawford et al. (19661 
Barry (1969) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


97603 


Stromgrcn 


V 


2 


89 





08 


Hauck & Mcrmilliod ( 1998b 1 


HD 


97603 


Stromgren 


y 


2 


56 





08 


Crawford et al. fl966) 


HD 


97603 


Stromgrcn 


y 


2 


56 





08 


Barry Q969) 


HD 


97603 


Stromgren 


y 


2 


56 





08 


Hauck & Mermilliod a998bl 


HD 


101501 


1250 


250 


4 


04 





05 


Johnson fl965b) 


HD 


101501 


1250 


250 


3 


99 





05 


^Johnson et^^^ ^^6^ 


HD 


101501 


1250 


250 


4 


02 





05 


^Johnson et^^ ^^6^ 


HD 


101501 


1650 


330 


3 


61 





05 


Johnson et al. fl9681 


HD 


101501 


2200 


440 


3 


64 





05 


Johnson fl965b) 


HD 


101501 


2200 


440 


3 


60 





05 


Johnson et al. fl9661 


HD 


101501 


2200 


440 


3 


60 





05 


Johnson et al. fl968) 


HD 


101501 


3500 


700 


3 


56 





05 


Johnson et al. fl968) 


HD 


101501 


Geneva 


B 


5 


27 





08 


^ifener (1976) 


HD 


101501 


Geneva 


Bl 


6 


40 





08 


Rufener (1976) 


HD 


101501 


Geneva 


B2 


6 


53 





08 


^fener (1976) 


HD 


101501 


Geneva 


G 


6 


34 





08 


^fcner (1976) 


HD 


101501 


Geneva 


U 


6 


72 





08 


Rufener (1976) 


HD 


101501 


Geneva 


V 


5 


32 





08 


Rufener (1976) 


HD 


101501 


Geneva 


VI 


6 


08 





08 


Rufener (1976) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


02 





05 


Johnson & Morgan (1953) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


05 





05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


05 





05 


Armuc (19631 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


07 





05 


Johnson fl965b1 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


08 





05 


Johnson et al. fl966) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


08 





05 


Johnson et al. (196^ 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


08 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


02 





05 


^fcrnio (_1969) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


03 





05 


Fernie et al. (1971) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


03 





05 


Pension (1973) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


08 





05 


Jennens & Heifer (1975) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


04 





05 


Moffett & Barnes (1979) 


HD 


101501 


Johnson 


B 


6 


03 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


101501 


Johnson 


H 


3 


61 





05 


Johnson et al. (1^68) 


HD 


101501 


Johnson 


I 


4 


37 





05 


Johnson et_^^ ^^6^ 


HD 


101501 


Johnson 


J 


3 


99 





05 


Johnson e^^^ ^^6^ 


HD 


101501 


Johnson 


J 


4 


02 





05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


101501 


Johnson 


K 


3 


60 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


101501 


Johnson 


K 


3 


60 





05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


101501 


Johnson 


L 


3 


56 





05 


Johnson ctaL (1968) 


HD 


101501 


Johnson 


R 


4 


73 





05 


Johnson et^^ ^^6^) 


HD 


101501 


Johnson 


U 


6 


29 





05 


Johnson & Morgan (1953) 


HD 


101501 


Johnson 


U 


6 


31 





05 


^rgue (1963) 


HD 


101501 


Johnson 


u 


6 


31 





05 


Johnson (1965b) 






Johnson 












J onnson et ai. i j.yDD I 


HD 


101501 


Johnson 


u 


6 


31 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


101501 


Johnson 


u 


6 


31 





05 


^^^^son et al. (196^ 


HD 


101501 


Johnson 


u 


6 


27 





05 


Jbrnic (1969) 


HD 


101501 


Johnson 


u 


6 


29 





05 


Fernie et al. (1971) 


HD 


101501 


Johnson 


u 


6 


31 





05 


Penston (1973) 


HD 


101501 


Johnson 


u 


6 


31 





05 


Jennens &; Heifer (1975) 


HD 


101501 


Johnson 


u 


6 


29 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


33 





05 


Johnson Morgan (1953) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


35 





05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


32 





05 


Argue (1963) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


35 





05 


Johnson (1965b) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


34 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


34 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


34 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


31 





05 


Fernie (1969) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


32 





05 


Fernie et al. (1971) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


31 





05 


Penston (1973) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


34 





05 


Jennens & Heifer (^7^) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


31 





05 


^Moffett & Barnes (1979) 


HD 


101501 


Johnson 


V 


5 


33 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


101501 


Stromgren 


b 


5 


76 





08 


Olsen (1983) 


HD 


101501 


Stromgrcn 


b 


5 


76 





08 


Fabregat & Reglero (1990) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
Wavelength 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 101501 


Stromgrcn 


b 


5.77 


0.08 


HD 101501 


Stromgrcn 


b 


5.76 


0.08 


HD 101501 


Stromgrcn 


u 


7.50 


0.08 


HD 101501 


Stromgren 


u 


7.47 


0.08 


T T 1 r\-i crii 

rlU lUloUl 


Stromgren 


u 


7.47 


0.08 


rlU lOloOl 


Stromgrcn 


u 


7.49 


0.08 


rlU lOloOl 


Stromgrcn 


V 


6.48 


0.08 


rlL) lOloOl 


Stromgrcn 


V 


6.48 


0.08 


rlU lOloOl 


Stromgrcn 


V 


6.47 


0.08 


UT^ 1 m cm 
rlU lOloOl 


Stromgrcn 


V 


6.48 


0.08 


rlU lOloOl 


Stromgrcn 


y 


5.32 


0.08 


rlU lOloOl 


Stromgrcn 


y 


5.32 


0.08 


T T 1 f\-l cm 

rlU lOloOl 


Stromgrcn 


y 


5.32 


0.08 


rlU lOloOl 


Stromgrcn 


y 


5.32 


0.08 


rlU lOzfi^O 


1060 


212 


3.75 


0.05 


rlU lOzbfO 


1250 


250 


2.63 


0.05 


rlU lOzbfO 


1250 


250 


2.63 


0.05 


rlU lOzfi^O 


1250 


250 


2.61 


0.05 


rlU lUzo ( U 


1280 


256 


^'V 


0.05 


rlU lUzo ( U 


1650 


330 


2.35 


0.05 


rlU lUzo ( U 


1650 


330 


2.35 


0.05 


tiL) luZo ( U 


2190 


438 


2.30 


0.05 


rlU iUiio ( U 




^An 


2.33 


0.05 




oonn 




2.33 


0.05 


rlU lUzo ( U 


2200 


440 


2.31 


0.05 


rlU lOzo^O 


3400 


680 


2.30 


0.05 


rlU lOzfs^O 


Geneva 


B 


3.33 


0.08 


rlU lOzfs^O 


Geneva 


Bl 


4.38 


0.08 


rlU lOzofO 


Geneva 


B2 


4.66 


0.08 


rlU lO^ofO 


Geneva 


G 


4.70 


0.08 


rlU lO^ofO 


Geneva 


U 


4.69 


0.08 


rlU lOzo^O 


Geneva 


V 


3.63 


0.08 


rlU lOzfs^O 


Geneva 


VI 


4.37 


0.08 


rlU lOzfs^O 


Johnson 


B 


4.17 


0.05 


rlU lOzfs^O 


Johnson 


B 


4.13 


0.05 


rlU lOzo^O 


Johnson 


B 


4.16 


0.05 


rlU lO^ofO 


Johnson 


B 


4. 15 


0.05 


rlU lOzofO 


Johnson 


B 


4. 16 


0.05 


rlU lOzfs^O 


Johnson 


B 


4.18 


0.05 


rlU lOzfs/O 


Johnson 


B 


4.16 


0.05 


rlU lOzfs/O 


Johnson 


B 


4.13 


0.05 


rlU lOzfs^O 


Johnson 


B 


4.14 


0.05 


rlU lOzo^O 


Johnson 


B 


4.18 


0.05 


rlU lOzo^O 


Johnson 


B 


4.16 


0.05 


rlU lOzo^O 


Johnson 


B 


4.15 


0.05 


tiL) luZo 1 U 


Johnson 


^ 


4.15 


0.05 


rlU lOzo^O 


Johnson 


B 


4.15 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.15 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.16 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.16 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.19 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.18 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.16 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.15 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.16 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


B 


4.15 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


I 


2.84 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


J 


2.63 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


K 


2.33 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


R 


3.12 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


U 


4.27 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


U 


4.26 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


U 


4.24 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


U 


4.21 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


U 


4.28 


0.05 


HD 102870 


Johnson 


U 


4.26 


0.05 



Reference 



piscn (1993) 
Hauck fc Mormilliod ( 1998b > 



^Iscn (1983) 
^abrega^^_^egiero ^990) 

Olsen (1993 ) 
Hauck & Mormilliod (1998b') 



^Isoii (1983) 
Fabregat fc Roglcro (1990) 
Olsen (1993 ) 
Hauck & Mormilliod (1998b) 
^Ison (1983) 
Fabregat & Rogloro (1990) 
^Ison (1993) 
Hauck Mormilliod (ig98b) 
^rvine_ct_al^ (1968b ) 

^umaim^_^robst ^99^ 
^ ^AlonBoTr'aLT T994') 
^umaim^_^robat ^991) 
^lonso_e£_al^ ^994) 
^lonso_e£_al^ ^994) 

JohnsonetaL (1968) 
Aumann &: Probst (1991) 
Aumann & Probst (1991) 
Rufcncr (1976) 
^fonor (1976,) 
^fonor (1976,) 
Rufcncr (1976.) 
Rufcnor (1976) 
Rufcnor (1976) 
Rufcnor (1976) 
Joh nson & Morgan (1953) 

Miczaika (1954) 
^o^so^^^^^s 

^^cono^^^ ^57) 
Arp (1958 ) 
Jlogg (1958) 
Serk owski (196^) 
Gascoignc (1962) 
Cousi ns &, Stoy (1 *62) 
Tim (1963) 
Johnson (_1964) 
Haggkvist fc Oia (1966) 
^Johnson ct^^^ ^^6^ 
^Johnson ct^^^ ^^6^ 
^^^^^^^^^^^ ^^6^ 
^^rz^^^^^c^^^^e^o^^^ ^^6^) 
^^^^r^^^^ore^^^^^^^^ ^^6^ 
^^^^^^^3e^^ ^^6^) 
Cowley et al. (1967) 
Gutierrez-Moreno&^^oreno (1968) 
Moffett fc Barnes l'1979) 
Cousins ^984) 
Mormillio^ (1986) 
Johnson c ^^^ ^^6^ 

Johnson c^^^ ^^6^ 
Johnson fc Morgan (1953) 
^^^^^^^^^^^rr^ ^^54) 

Hogg (1958) 
Cousins fc Stoy (1962) 
J-ifft (1963) 
Johnson ( 1964) 



- 70 - 



Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


102870 


Johnson 


U 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


u 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


u 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


u 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


u 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


u 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


u 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


u 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


u 


4, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3. 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3. 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3. 


HD 


102870 


Johnson 


V 


3, 


HD 


102870 


Stromgrcn 


b 


3, 


HD 


102870 


Stromgrcn 


b 


3, 


HD 


102870 


Stromgrcn 


b 


3, 


HD 


102870 


Stromgrcn 


b 


3. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


b 


3. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


b 


3, 


HD 


102870 


Stromgrcn 


b 


3, 


HD 


102870 


Stromgrcn 


u 


5. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


u 


5. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


u 


5. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


u 


5. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


u 


5. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


u 


5. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


u 


5. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


V 


4. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


V 


4. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


V 


4. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


V 


4. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


V 


4. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


V 


4. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


V 


4. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


y 


3. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


y 


3. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


y 


3. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


y 


3. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


y 


3. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


y 


3. 


HD 


102870 


Stromgrcn 


y 


3. 


HD 


103095 


1200 


240 


4. 


HD 


103095 


1250 


250 


4. 


HD 


103095 


1250 


260 


4. 


HD 


103095 


1250 


260 


4. 


HD 


103095 


1250 


260 


4. 


HD 


103095 


1250 


260 


4. 



,26 





.05 


Johnson ct^^ ^^6^ 


,26 





.05 


Johnson ct^^ ^^6^ 


26 





.05 


Johnson ct^^ ^^6^ 


,28 


0, 


.05 


Gutierrez- Moreno &; et al. (1966^ 


29 


0, 


.05 


^an den Bc^^h ^^6^) 


,32 





.05 


Rowley ot al. (19671 


,25 





.05 


Gutierrez- Moreno & Moreno (1968) 


24 





.05 


^usins (1984) 


26 





.05 


Mcrmilliod (1986) 


,63 





.05 


Johnson & Morgan ( 1953) 


59 


0, 


.05 


Miczaika (1954) 


61 


0, 


.05 


Johnson & Harris (1954) 


,63 


0, 


.05 


Niconov et al. (1957) 


62 





.05 


Arp (1958) 


,62 





.05 


Hogg (1958) 


61 





.05 


Serkowski (1961) 


,60 





.05 


Gascoigne (19^) 


,58 





.05 


^ousins & Stoy (196^ 


,62 


0, 


.05 


^Tifit (1963) 


,61 


0, 


.05 


Johnson (^964) 


,57 


0, 


.05 


^aggkyist fc Oia (19661 


,60 





.05 


Johnson et al. (19661 


60 





.05 


Johnson et al. (19661 


,60 





.05 


Johnson et al. (19661 


,61 





.05 


Jerzykiewicz & Serkowski (1966) 


,60 


0, 


.05 


Gutierrez-Moreno & et al. (1966) 


,62 


0, 


.05 


van den Bergh (1967) 


63 





.05 


Cowley et al. (1967) 


,60 





.05 


Gutierrez-Moreno & Moreno (1968) 


59 





.05 


^^^U & Barnes ^^7^ 


,60 





.05 


Cousins (198^) 


,60 





.05 


Mcrmilliod (19861 


96 





.08 


Crawford et al. (19661 


,96 





.08 


Crawford & Barnes ( 1970) 


96 





.08 


^^kes ^^72b) 


,96 





.08 


Gr0nbech et al. (1976) 


96 





.08 


Warren &€ Hesser (1977) 


,96 





.08 


Olsen (19831 


96 





.08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


,46 





.08 


Crawford et al. (196C) 


,46 





.08 


Crawford & Barnes (1970) 


47 





.08 


Stokes (1972b) 


,46 





.08 


Granbech et al. (1976) 


45 





.08 


Warren 8z Hesser (1977) 


,46 





.08 


Olsen (19831 


,46 





.08 


Hauck & Mcrmilliod (1998bl 


,51 


0, 


.08 


Crawford et al. (196C) 


,51 


0, 


.08 


Crawford & Barnes (19701 


,51 


0, 


.08 


Stokes (1972b) 


,50 


0, 


.08 


GrBnbcch et al. (1976) 


,51 


0, 


.08 


Warren & Hesser (19771 


,50 


0, 


.08 


Olsen (1983) 


,51 


0, 


.08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


,61 


0, 


.08 


Crawford et al. (196C) 


,61 


0, 


.08 


Crawford & Barnes ( 19701 


,61 


0, 


.08 


^tokes (|1972b) 


,61 


0, 


.08 


GrBnbech et al. ( 1976) 


,61 


0, 


.08 


Warren & Hesser (19771 


,61 


0, 


.08 


Olsen (19831 


,61 


0, 


.08 


Hauck & Mermilliod (1998bl 


,87 


0, 


.05 


Elias et al. (1982) 


,94 


0, 


.05 


Johnson et al. (1966) 


,95 


0, 


.05 


Johnson et al. (1968) 


,89 


0, 


.05 


Glass (1975) 


,92 


0, 


.05 


Frogel et al. (1978) 


,88 


0, 


.05 


C^rne^ ^983a) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


HD 103095 


1250 


250 


4.91 


0.05 


HD 103095 


1250 


250 


4.91 


0.05 


HD 103095 


1250 


250 


4.91 


0.05 


HD 103095 


1250 


250 


4.94 


0.05 


rlU iOoOyo 


1250 


250 


4.92 


0.05 


rlU iOoOyo 


1280 


256 


4.89 


0.05 


rlU iOoOyo 


1280 


256 


4.88 


0.05 


rlU iUoUyo 


1600 


320 


4.43 


0.05 


ML) lUoUyo 


1600 


320 


4.46 


0.05 


rlU lUoUyo 


1600 


320 


4.44 


0.05 


rlU iOoOyo 


1630 


326 


4.43 


0.05 


TT T^ 1 nonrxtz 
rlU iOoOyo 


1650 


330 


4.44 


0.05 


TT T^ 1 nonrxtz 
rlU iOoOyo 


1650 


330 


4.49 


0.05 


TT T^ 1 nonarz 
rlU iOoOyo 


1650 


330 


4.43 


0.05 


TT T^ 1 nonrxtz 
rlU iUoUyo 


1650 


330 


4.48 


0.05 


TT T^ T r\or\r\t^ 
ML) lUoUyo 


1650 


330 


4.48 


0.05 


TTT^ T r\or\r\K 
ML) lUoUyo 


1650 


330 


4.40 


0.05 


TT T^ 1 r\or\r\K 
ML) iOoOyo 


1650 


330 


4.44 


0.05 


ML) lUoUyo 


1650 


330 




0.05 


ML) lUoUyo 


1650 


330 




0.05 


ML) lUoUyo 


1650 


330 




0.05 


ML) lUoUyo 


1650 


330 




0.05 


MLf lUoUyo 


2190 


438 


4.39 


0.05 


MLf lUoUyo 




^^n 


4.38 


0.05 


ML) lUoUyo 


2200 


440 


4.40 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.38 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.37 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.37 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.42 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.39 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.38 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.42 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.34 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.38 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.38 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


2200 


440 


4.40 


0.05 


TT T^ inonnc 
ML) lUoUyo 


2200 


440 


4.40 


0.05 


TT TA i/ionnc 
ML) iUoUyo 


2210 


442 


4.37 


0.05 


TT T^ 1 nof\r\c 
ML) iOoOyo 


3400 


680 


4.34 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


3400 


680 


4.36 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


3450 


690 


4.33 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


3500 


700 


4.33 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


3500 


700 


4.34 


0.05 


HD 103095 


3500 


700 


4.34 


0.05 


HD 103095 


3500 


700 


4.33 


0.05 


TT T^ 1 nonrxtz 
ML) iOoOyo 


Johnson 


B 


7.24 


0.05 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iOoOyo 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.18 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.21 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.24 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.19 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.18 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.18 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.18 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.18 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.17 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.17 


0.05 


HD 103095 


Johnson 


B 


7.20 


0.05 



Reference 



Telcsco fc Gatlev (1984 '! 
^lesco_e^_al^ ^1985) 
^lesco_e^_al^ (1986) 

Arribas 8z Martinez Roger (1987) 



Jicnyon (1988) 
Loithorcr & Wolf (1984) 
' Alonso ct al. (1994) 
^cdci_^£^L (1978 ) 
Eliaa et al. (1982 ) 
^onsdale_e^^ (1982 ) 
Leitherer fc Wolf (1984) 

Veeder (1974) 
Glass (1975) 
Frogel et al. (1978) 
^arne^ (1983a) 
Teleaco fc Gatlev (1984) 
Telesco et al. (1985) 
Teleaco et al. (1986 ) 

1987) 



^^r^^^^^^^artincz Roge^ 

J<cnyon (1988) 
Alonao ct al. (19941 
^lon80_e£_al^ (1994) 
Johnaon et al. (1966 



^^^^^on ct al. (196^ 
feeder (1974) 
Glass (1975) 
^ede^_e^^ (1978 ) 
Frogel et al. (1978) 
Elias et al. (1982 ) 
Lonsdale et al. (1982 ) 



Carney (1983a) 
Telesco & Gatley (1984) 
Teles co ct al. (1985) 
Teles co et al. (1986) 
Arribas fc Martinez Roger ^87) 
Kenyan (1988 ) 
Leitherer fc Wolf (1984) 
^lass (1975) 
^^^a^^Martinez R oger ^87) 
Telesco et al^ (1986) 
.Johnson ct^l^ (1968) 
Veeder (1974) 
Elias ct aL (1982) 
Lonsdale e^_aL (1982) 
Johnson fc Morgan (1953) 
.Johnson & I^rri^ ^^54) 
^cono^^^ ^57) 
Oia (1963 ) 
Argue (1963 ) 
^^in^grei^^^^a ^^6^ 
Johnson (1964) 
Johnson e^^^ ^^6^ 
.Johnson et^^^ ^^6^ 
Joh^^^^^^^ ^^6^ 
Argue (1966 ) 
^^^^^^^^^^^^e^o^^k^ ^^6^) 
^owle^_e^_al^ (1967) 
Schild (1973) 
Mendoza fc Gonzalez (W^^ 
Mendoza fc Gonzalez (1974) 



Piirola (1976 ) 
^endoz^_e£^ (1978) 
^^^e^^^^^^o^on ^^^^) 

Carney (1979 ) 
Moffett fc Barnes (1979) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


103095 


Johnson 


B 


7, 


.19 


0, 


,05 


Mormilliod (1986) 


HD 


103095 


Johnson 


H 


4, 


.44 


0, 


,05 


Johnson et al. fl968) 


HD 


103095 


Johnson 


H 


4, 


.49 


0, 


,05 


Veeder ^1974) 


HD 


103095 


Johnson 


H 


4, 


.43 


0, 


,05 


Glass (1975) 


HD 


103095 


Johnson 


I 


5 


.34 


0, 


,05 


Johnson ct^^ ^^6^ 


HD 


103095 


Johnson 


I 


5 


.36 


0, 


,05 


^Mcndoza Sz Gonzalez 


HD 


103095 


Johnson 


J 


4, 


,94 


0, 


,05 


Johnson ct al. fl^6^ 


HD 


103095 


Johnson 


J 


4, 


,95 


0, 


,05 


Johnson ot al^ ^968) 


HD 


103095 


Johnson 


J 


4, 


,89 


0, 


,05 


Glass (19751 


HD 


103095 


Johnson 


K 


4, 


,38 


0, 


,05 


Johnson ct al. (19661 


HD 


103095 


Johnson 


K 


4, 


,40 


0, 


,05 


Johnson et al. (1968) 


HD 


103095 


Johnson 


K 


4, 


,38 


0, 


05 


Veeder (1974) 


HD 


103095 


Johnson 


K 


4, 


,37 


0, 


,05 


Glass (1975) 


HD 


103095 


Johnson 


L 


4, 


,33 


0, 


,05 


^^^^on ct al. (196^ 


HD 


103095 


Johnson 


L 


4, 


,34 


0, 


,05 


Veeder (1974) 


HD 


103095 


Johnson 


L 


4, 


,34 


0, 


,05 


Glass (1975) 


HD 


103095 


Johnson 


R 


5, 


79 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


103095 


Johnson 


R 


5, 


,82 


0, 


,05 


Mendoza & Gonzalez (1974) 


HD 


103095 


Johnson 


U 


7, 


.41 


0, 


,05 


Johnson Sz Morgan (1953) 


HD 


103095 


Johnson 


U 


7, 


.37 


0, 


,05 


Johnson & Harris (1954) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.37 


0, 


,05 


Argue (1963) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.37 


0, 


,05 


Johnson (1964) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.37 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.37 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.37 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.35 


0, 


,05 


Argue (1966) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.39 


0, 


,05 


Cowlev et al. (1967) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.31 


0, 


,05 


^hild (1973) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.35 


0, 


,05 


Mendoza & Gonzalez (1974) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.35 


0, 


,05 


Mendoza & Gonzalez (1974) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7 


.32 


0, 


05 




HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.40 


0, 


,05 


Mendoza et al. (1978) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.33 


0, 


,05 


Carnev &z Aaronson (1979) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.33 


0, 


,05 


Carney (^979) 


HD 


103095 


Johnson 


u 


7, 


.35 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.49 


0, 


,05 


Johnson & Morgan (1953) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Johnson & Harris (1954) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.44 


0, 


,05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Oia (1963) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Argue (1963) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.47 


0, 


,05 


Liunggren Sz Oia (1965) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6 


.45 


0, 


05 


Johnson (1964) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6 


.45 


0, 


05 


Johnson ct al. (1966) 




luouyo 


Johnson 




6 


.45 


0, 


05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.44 


0, 


,05 


^rgue (1966) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Jerzvkiewicz Serkowski (1966 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Cowlev ct al. (1967) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.43 


0, 


,05 


Schild (1973) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Mendoza Sz Gonzalez (1974) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Mendoza Sz Gonzalez (1974) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.44 


0, 


,05 


Piirola (1976) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.44 


0, 


,05 


^endoza ot al. (1978) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.42 


0, 


,05 


Carnev Sz Aaronson (1979) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.42 


0, 


,05 


Carney (1979) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.44 


0, 


,05 


Moffott & Barnes (1979) 


HD 


103095 


Johnson 


V 


6, 


.45 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.93 


0, 


,08 


Cameron (1966) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.93 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.93 


0, 


,08 


^Isen (1983) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.93 


0, 


,08 


Schuster Sz Nissen (1988) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.93 


0, 


,08 


Fabregat & Reglcro (1990) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.93 


0, 


,08 


Stetson (1991) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.93 


0, 


,08 


Olsen (1993) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.94 


0, 


,08 


Olsen (1993) 


HD 


103095 


Stromgren 


b 


6, 


.93 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
Wavelength 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


rlU iUoljyo 


Stromgrcn 


u 


8.51 


0.08 


tiL) iUoUyo 


Stromgrcn 


u 


8.52 


0.08 


rlU iUoUyo 


Stromgrcn 


u 


8.50 


0.08 


TT T^ 1 nonnc 


Stromgreii 


u 


8.51 


0.08 


rlU lUoUyo 


Stromgren 




8.46 


0.08 


rlU lUoUyo 


Stromgren 




8.51 


0.08 


rlU lUoUyo 


Stromgren 




8.49 


0.08 


tiL) iUoUyo 


Stromgren 




8.49 


0.08 


TT T^ 1 nonr\rz 
ML) iUoljyo 


Stromgren 


u 


8.50 


0.08 


TTT^ T Cioncirz 
rlU iUoljyo 


Stromgren 


V 


7.63 


0.08 


TT T^ 1 nonr\c 
rlU iUoljyo 


Stromgrcn 


V 


7.64 


0.08 


TT T^ 1 nonr\c 


Stromgrcn 


V 


7.64 


0.08 


TT T^ 1 nonr\c 


Stromgren 


V 


7.64 


0.08 


TT T^ 1 noncic 


Stromgren 


V 


7.63 


0.08 


TT T^ 1 nonr\c 
rlU iUoljyo 


Stromgren 


V 


7.62 


0.08 


TT T^ 1 nonrxc 
ML) iUoUyo 


Stromgren 


V 


7.63 


0.08 


TTT^ 1 cionrxc 
ML) iUoUyo 


Stromgren 


V 


7.64 


0.08 


TT T^ 1 noncic 
ML) iUoljyo 


Stromgrcn 


V 


7.64 


0.08 


ML) lUoUyo 


Stromgrcn 


y 


6.45 


0.08 


ML) lUoUyo 


Stromgren 


y 


6.45 


0.08 


ML) lUoUyo 


Stromgren 


y 


6.45 


0.08 


ML) lUoUyo 


Stromgren 


y 


6.45 


0.08 


MLf lUoUyo 


Stromgren 


y 


6.45 


0.08 


MLf lUoUyo 


Stromgren 


y 


6.45 


0.08 


ML) lUoUyo 


Stromgrcn 


y 


6.45 


0.08 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iUoUyo 


Stromgrcn 


y 


6.45 


0.08 


TT T^ 1 nonnc 
ML) iUoljyo 


Stromgren 


y 


6.45 


0.08 


TT T^ 1 nnoco 

ML) iuyooo 


1230 


246 


3.14 


0.05 


TT T^ 1 rif^oco 

ML) iuyjoo 


1250 


250 


3.23 


0.05 


HD 109358 


1250 


250 


3.23 


0.05 


HD 109358 


1250 


250 


3.23 


0.05 


TT T^ 1 nrioco 

ML) ioyooo 


1250 


250 


3.18 


0.05 


TT T^ 1 nrioco 

ML) ioyooo 


1260 


252 


3.23 


0.05 


TT T^ 1 nrioco 

ML) ioyooo 


1600 


320 


2.95 


0.05 


TT T^ 1 nnoco 

ML) ioyjoo 


1650 


330 


2.85 


0.05 


TT T^ 1 nnoco 

ML) ioyjoo 


1650 


330 


2.85 


0.05 


TT T^ T/^noco 
ML) lUyoQO 


2200 


440 


2.84 


0.05 


TT TA i/inoco 

ML) iuyooo 


2200 


440 


2.84 


0.05 


TT T^ 1 nnoco 

ML) ioyjoo 


2200 


440 


2.84 


0.05 


TT T^ 1 nrioco 
ML) iOyoDO 


2200 


440 


2.81 


0.05 


TT T^ 1 nrioco 

ML) ioyooo 


2200 


440 


2.83 


0.05 


TT T^ 1 rif^oco 

ML) ioyjoo 


2220 


444 


2.87 


0.05 


TT T^ 1 nnoco 

ML) ioyjoo 


3400 


680 


2.74 


0.05 


TT T^ 1 nnoco 

ML) ioyjoo 


3500 


700 


2.77 


0.05 


TT T^ 1 nnoco 

ML) ioyjoo 


Geneva 


B 


4.04 


0.08 


TT T^ innoco 
ML) iOyoOC4 


Geneva 


Bl 


5.10 


0.08 


TT T^ innOCO 

ML) iOyoofi 


Geneva 


B2 


5.37 


0.08 


HD 109358 


Geneva 


G 


5.33 


0.08 


HD 109358 


Geneva 


U 


5.32 


0.08 


HD 109358 


Geneva 


V 


4.28 


0.08 


HD 109358 


Geneva 


VI 


5.02 


0.08 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.88 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.83 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.85 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.83 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.86 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.83 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.86 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.86 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.86 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.83 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.84 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.85 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.86 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


B 


4.83 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


I 


3.42 


0.05 



Reference 



Crawford & Barnes (_1970) 

Olsen (_1983 ) 
Schuster &: Ni sscn (1988) 
Fabregat &: Rc glcro (199£) 
Stetson (1991) 
^Iscn (1993) 
"oiscn (1993 ) 
Hauck & Mermilliod (1998b) 
Cameron (1966 ) 
Crawford & Barnes (1970) 



Olsen (1983 ) 
Schuster & Nisscn (1988 ) 
Fabregat & Rcglcro (1990) 
^tetson (199V) 
Olsen (1993 ) 
Olsen (1993 ) 
Hauck fe Mermilliod (1998b) 



Cam eron (1966) 
Crawford & Barnes '(1970) 

^Iscn (1983) 
Schuster fc Nisscn (1988 ) 
Fabregat &: Reglero (1990) 
^tetson (_1991 ) 
Olsen (1993 ) 
Olsen (1993 ) 
Hau ck & Mer milliod (1998b) 
Blackwcll et^aL ||1979b) 

^^^a^^^M^^me^^^ger ^8^ 

^an^i ns et al. (1985) 



^ampins 



et al. (1985) 



Blackw cll et al. (1979b) 
_ArribaB_^^^artin cz Roger ^989) 
^^^^on 

Blackwell et al. (1979b) 
Arribas 8z Martinez Ro pjer ^8^ 

Campins ct al. (^^5) 
Arribas & Martinez Roger [1989) 

Blackwell et al. (1979b) 



Rufener (1976) 



^foncr (1976) 
Rufener (1976) 
^fcncr (1976) 
Rufener (1976) 
Rufener (1976) 
Rufener (1976) 
Johnson Morgan ( 195 3) 
Niconov et al. (1957) 
Serk owski (196^) 
Oia (1963 ) " 
Johnson (1965b ) 
Haggkvist fe Oia (1966) 

^^^ison ct al. (196^ 
Argue (1966) 
^^rz^^^^^^^^^^^k^^^^ ^^6^) 
^owle^_e^_al^ [1967) 
Piirola (1976 ) 
Mermilliod (1986) 
Johnson et al. (1966) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


HD 109358 


Johnson 


J 


3.23 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


K 


2.84 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


R 


3.73 


0.05 


HD 109358 


Johnson 


U 


4.93 


0.05 


rlU ioyoos 


Johnson 


U 


4.91 


0.05 


rlU iOyjofi 


Johnson 


U 


4.91 


0.05 


rlU iOyjofi 


Johnson 


u 


4.91 


0.05 


rlU iOyjofi 


Johnson 


u 


4.91 


0.05 


rlU iOyoOC4 


Johnson 


u 


4.87 


0.05 


rlU iOyoOC4 


Johnson 


u 


4.92 


0.05 


rlU ioyoos 


Johnson 


u 


4.88 


0.05 


rlU iOyjofi 


Johnson 


u 


4.86 


0.05 


tlL) ioyjofi 


Johnson 


V 


4.29 


0.05 


tlL) ioyjofi 


Johnson 


V 


4.27 


0.05 


tiL) iOyoOC4 


Johnson 


V 


4.26 


0.05 


rlU iOyoOC4 


Johnson 


V 


4.24 


0.05 


rlU iOyoOC4 


Johnson 


V 


4.27 


0.05 


tiL) iOyoOC4 


Johnson 


V 


4.25 


0.05 


rlU luyjoo 


Johnson 


V 


4.27 


0.05 


rlLJ lUifoOo 


Johnson 


^ 




on? 


rlLJ lUifoOo 


Johnson 




427 


■ 




Johnson 




425 


■ 


rlLJ ±uyooo 


Johnson 








rlU lUyoOo 


Johnson 


V 




0.05 


rlU lUyooo 


Johnson 


V 


a ' Oil 

4.28 


0.05 


rlU ioyjoo 


Johnson 


V 


4.25 


0.05 


rlU ioyjoo 


Stromgren 


b 


4.65 


0.08 


rlU ioyjoo 


Stromgren 


b 


4.65 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


b 


4.65 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


b 


4.65 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


u 


6.08 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


u 


6.08 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


u 


6.09 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


u 


6.08 


0.08 


rlU ioyjoo 


Stromgren 


V 


5.21 


0.08 


rlU iOyoOO 


Stromgren 


V 


5.21 


0.08 


tiD iOyoDO 


Stromgren 


V 


5.21 


0.08 


tiD iOyoDO 


Stromgren 


V 


5.21 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


y 


4.26 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


y 


4.26 


0.08 


rlU iOyoDO 


Stromgren 


y 


4.26 


0.08 


rlU iOyoOO 


Stromgren 


y 


4.26 


0.08 


rlU ii4 f iO 


1230 


246 


3.20 


0.05 


rlU ii4 f iO 


1230 


246 


3.20 


0.05 


UT^ 1 1 -1*71 n 

rlU ii4 f iO 


1250 


250 


3.23 


0.05 


xji~i 11-1 *7i n 
rlU 1 14 / lu 


1250 


250 


3.24 


0.05 


XJT\ 1 1 -l *71 n 

rlU ii4 1 iO 


1250 


250 


3.22 


0.05 


HD 114710 


1250 


250 


3.24 


0.05 


HD 114710 


1250 


250 


3.24 


0.05 


HD 114710 


1250 


250 


3.18 


0.05 


HD 114710 


1250 


250 


3.16 


0.05 


HD 114710 


1250 


250 


3.27 


0.05 


HD 114710 


1260 


252 


3.08 


0.05 


HD 114710 


1280 


256 


3.24 


0.05 


HD 114710 


1600 


320 


2.90 


0.05 


HD 114710 


1600 


320 


2.79 


0.05 


HD 114710 


1630 


326 


2.90 


0.05 


HD 114710 


1640 


328 


2.93 


0.05 


HD 114710 


1650 


330 


2.95 


0.05 


HD 114710 


1650 


330 


2.96 


0.05 


HD 114710 


1650 


330 


2.90 


0.05 


HD 114710 


1650 


330 


2.93 


0.05 


HD 114710 


1650 


330 


2.92 


0.05 


HD 114710 


1650 


330 


2.89 


0.05 


HD 114710 


1650 


330 


2.94 


0.05 


HD 114710 


2180 


436 


2.87 


0.05 



Reference 



xTohnson ct^^ ^^6^ 
xTohnson ct^^ ^^6^ 
Johnson c^^^ ^^6^ 
^^^^^o^^^^^^^^n ^^^3) 

Johnson fl965b) 
Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson ct^^ ^^6^ 
^^^^^^^^^^^ ^^6^ 

Argue (19661 
Cowley et al. (19671 
Piirola (1976 1 
Mermilliod (19861 
Johrison & Morgan ( 1953 ) 
Niconov ct al. (1957) 
Scrkowski (1961) 

_Oia (1963) 
^^hnson (196^^ 
HSiEEkvist fc Oia (1966) 
Johnson ct^^ ^^6^ 
^^^^son ct al. (1^6^ 
^^^^on ct al. (196^ 
Argue (1966 1 
^^rz^^^^^c^^^^e^^^^^ ^^6^ 
^owle^et_al^ [1967) 
^irola (1976) 
Mer milliod (1986) 
£rawford ct al. (1966) 
^Crawford & Barnes (1970) 

Warren & Hcsscr ^977) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 
Cr^wfordetaL (1966) 
Crawford & Barnes (1970) 
Warren & Hessor (1977) 
Hauc k & Mermilliod ( 1998b) 
Crawford et al. (196G) 
Crawfo rd & Barnes (1970) 
Warren fc H essor (1977) 
Hauck fc Mermi lliod (199Sb) 
^r^^or^^^^^^ ^^66^) 
Crawford fc Barnes Q970) 
Warren fc Hesser (1977) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 
Blackwcll et al. ( 1979bl 
Baruch et al. (1983 1 
^^^^^on 

^lass (1975) 
Fran k et al. (198^) 
Kenvon & Gallagher ^983) 
^ittlo-Marcnin^^_al^ ^986) 
Arrib as & Martinez^gger [1989) 
Campins ct^^^ ^^^5) 
Leithcrer fc Wolf (1984 ) 

Veodo^_o^^ [1978) 
^Ca^^^^^^^^^ ^^^5) 
Leithcrer fc Wolf (1984 ) 
^arucl^_e£_al^ [1983) 

_Veeder (1974) 
^lass (19751 
JSlackwcll et al. (1979b) 
j<:envon fc- Gallagher [1983) 
^Lit tlc-Marcnin ct al^ [19861 
_Arribas_^^artinez^oger [198^ 
BaruchetaL [1983) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2200 


440 


2 


HD 114710 


2210 


442 


2 


HD 114710 


2220 


444 


2 


HD 114710 


3400 


680 


2 


HD 114710 


3400 


680 


2 


HD 114710 


3400 


680 


2 


HD 114710 


3400 


680 


2 


HD 114710 


3400 


680 


2 


HD 114710 


3500 


700 


2 


HD 114710 


3500 


700 


2 


HD 114710 


3500 


700 


2 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


B 


4, 


HD 114710 


Johnson 


H 


2 


HD 114710 


Johnson 


H 


2, 


HD 114710 


Johnson 


H 


2, 


HD 114710 


Johnson 


I 


3, 


HD 114710 


Johnson 


J 


3, 


HD 114710 


Johnson 


J 


3, 


HD 114710 


Johnson 


J 


3, 


HD 114710 


Johnson 


K 


2 


HD 114710 


Johnson 


K 


2 


HD 114710 


Johnson 


K 


2 


HD 114710 


Johnson 


K 


2 


HD 114710 


Johnson 


L 


2 


HD 114710 


Johnson 


L 


2 


HD 114710 


Johnson 


L 


2 


HD 114710 


Johnson 


L 


2 


HD 114710 


Johnson 


R 


3, 


HD 114710 


Johnson 


U 


4, 


HD 114710 


Johnson 


U 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 


HD 114710 


Johnson 


u 


4, 



,89 


0. 


.05 


Johnson fl965b) 


,90 


0. 


.05 


Johnson et al. fl966) 


,89 


0. 


.05 


Johnson et al. ^1968) 


,90 


0. 


.05 


feeder ^1974) 


,87 


0. 


.05 


^^ss ^7^ 


,87 


0. 


.05 


Vccdcr ct^aL (_1978) 


,87 


0. 


.05 


Blackwcll ct al. (_1979b) 


,90 


0. 


.05 


Frank ct al. (1981) 


,88 


0. 


.05 


Kenvon & GallaEher (19831 


,85 


0. 


.05 


Little-Marenin et al. (1986) 


,91 


0. 


.05 


Arribas & Martinez Roger (1989 


,87 


0. 


.05 


Leitherer &; Wolf (1984) 


,73 


0. 


.05 


Campins et al. ^^^5) 


,76 


0. 


.05 


Johnson (1965^ 


,77 





.05 


Johnson ct al. fl966) 


,86 


0. 


.05 


Glass (19751 


,81 


0. 


.05 


Little-Marenin et al. (19861 


,82 


0. 


.05 


Arribas & Martinez Roger (1989 


,85 





.05 


Johnson et al. fl968) 


,86 





.05 


feeder ^^74) 


,87 


0. 


.05 


Blackwell et al. (1979bl 


,86 


0. 


.05 


Johnson & Morgan fl9531 


,85 


0. 


.05 


Johnson &: Harris (19541 


,82 


0. 


.05 


Serkowski fl961) 


,81 


0. 


.05 


Oia (1963) 


,83 


0. 


.05 


Harris &z Upgren (19641 


,80 





.05 


^^^iggrcn & Oia ^^6^ 


,85 





.05 


Johnson (1964) 


,83 


0. 


.05 


Johnson (1965bl 


,84 


0. 


.05 


Johnson et al. fl966) 


,84 


0. 


.05 


Johnson et al. (1966) 


,84 


0. 


.05 


Johnson et al. (1966) 


,83 


0. 


.05 


Jerzvkiewicz & Serkowski (19661 


,80 


0. 


.05 


van den Bergh (19671 


,86 


0. 


.05 


Cowlev et al. (19671 


,84 


0. 


.05 


Fernie et al. (1971) 


,83 


0. 


.05 


Piirola (19761 


,83 





.05 


Moffett & Barnes (19791 


,86 





.05 


Mermilliod (1986) 


,95 


0. 


.05 


Johnson et al. (1968) 


.96 


0. 


.05 


Veeder (1974) 


.90 


0. 


.05 


^lass [1975 ) 


.47 


0. 


.05 


Johnson et al. fl966) 







.05 


Johnson et al. fl966) 


.22 


0. 


.05 


Johnson et al. (1968) 


.24 


0. 


.05 


Glass (19751 


.90 


0. 


.05 


Johnson et al. (19661 


.89 


0. 


.05 


Johnson et al. (19681 


.90 


0. 


.05 


Veeder (19741 


.87 


0. 


.05 


Glass (19751 


.77 


0. 


.05 


Johnson et al. (19661 


.85 


0. 


.05 


Johnson et al. (19681 


.86 


0. 


.05 


Veeder (19741 


.86 


0. 


.05 


^lass (1975) 


.77 


0. 


.05 


Johnson ct al. (19661 


.91 


0. 


.05 


Johnson Sz Morgan (1953) 


.92 


0. 


.05 


Johnson & Harris (19541 


.92 


0. 


.05 


Harris & Upgren (19641 


.92 


0. 


.05 


Johnson (1964) 


.91 


0. 


.05 


^^^nson (1965^ 


.92 


0. 


.05 


Joh^on ct al. (1966) 


.92 


0. 


.05 


Johnson ct al. (1966) 


.92 


0. 


.05 


Johnson et al. (1966) 


.87 


0. 


.05 


van den Bergh (1967) 


.91 


0. 


.05 


Cowlev et al. (1967) 


.91 


0. 


.05 


Fernie et al. (19711 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


114710 


Johnson 


U 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


U 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


0, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Johnson 


V 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


b 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


u 


6, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


V 


5, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


114710 


Stromgren 


y 


4, 


HD 


118098 


1240 


248 


3, 


HD 


118098 


1250 


250 


3, 


HD 


118098 


1250 


250 


3, 


HD 


118098 


1250 


250 


3, 


HD 


118098 


1280 


256 


3, 


HD 


118098 


1630 


326 


3, 


HD 


118098 


1650 


330 


3, 


HD 


118098 


2200 


440 


3, 


HD 


118098 


2200 


440 


3, 



.89 


0, 


05 


^iirola (1976) 


.91 


0, 


05 


Mermilliod (1986) 


.30 


0, 


05 


Johnson &z Morean (1953) 


.28 


0, 


,05 


Johnson & Harris (1954) 


.54 





05 


Niconov et al. (1957) 


.25 





05 


Serkowski (1961) 


.23 


0, 


,05 


Oia (1963)" 


.26 


0, 


,05 


Harris & Upgron (1964) 


.23 





05 


Liungffren &: Oia (1965) 


.28 


0, 


,05 


Johnson (1964) 


.26 


0, 


,05 


Johnson (1965b) 


.26 





05 


Johnson et al, (1966) 


.26 


0, 


,05 


Johnson e^^^ ^^6^ 


.26 


0, 


,05 


Johnson ct^^^ ^^6^ 
Jcrzvkicwicz Serkowski (1966) 


.25 





05 


.22 





05 


van den Bergh (1967) 


.30 


0, 


,05 


Cowlev et al. (1967) 


.27 


0, 


,05 


Pernio ot_^ ^97^ 


.26 


0, 


05 


Piirola ^7^ 


.25 


0, 


05 


Moffott & Barnes (1979) 


.30 


0, 


05 


Mermilliod (198^ 


.63 


0, 


,08 


Crawford et al. (1966) 


.62 


0, 


08 


Cameron (1966) 


.63 


0, 


,08 


Crawford & Barnes ( 1970) 


.63 


0, 


,08 


Philip & Philip (1973) 


.63 


0, 


,08 


Warren & Hcssor ^977) 


.63 


0, 


,08 


Crawford fc Perry (1989) 


.63 


0, 


08 


Fabregat & Rcsloro (1990) 


.63 


0, 


08 


^Msc^ (^^^) 


.63 


0, 


08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


.10 


0, 


08 


Crawford et al. (1966) 


.10 


0, 


,08 


Cameron (1966) 


.09 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


.08 


0, 


08 


Philip & Philip (1973) 


.10 


0, 


,08 


Warren & Hcssor (1977) 


.09 


0, 


08 


Crawford &c Perry (1989) 


.07 


0, 


,08 


Fabregat & ReElero (1990) 


.09 


0, 


,08 


Olsen (1994b) 


.09 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


.20 


0, 


08 


Crawford et al. (1966) 


.19 


0, 


08 


Cameron (1966) 


.19 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


.19 


0, 


,08 


Philip & Philip (1973) 








vvarron &c jnesser ( ±y i i ) 


.19 


0, 


,08 


Crawford & Perry (1989) 


.19 


0, 


,08 


Fabregat & RcEloro (1990) 


.19 


0, 


,08 


^Iscn (1994b) 


.19 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


.26 


0, 


,08 


Crawford et al. (1966) 


.26 


0, 


,08 


Cameron (1966) 


.26 


0, 


,08 


J3rawford & Barnes (1970) 


.26 


0, 


,08 


Philip & Philip (1973) 


.26 


0, 


,08 


Warren & Hcssor (1977) 


.26 


0, 


,08 


Crawford & Perry (1989) 


.26 


0, 


,08 


Fabregat & Rcgloro (1990) 


.26 


0, 


,08 


^Iscn (1994b) 


.26 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod ( 1998b) 


,16 


0, 


,05 


Selby et al. (1988) 


,20 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


,18 


0, 


,05 


J31ass (1975) 


16 


0, 


,05 


Blackwell ct al. (1990) 


18 


0, 


,05 


Leitherer & Wolf (1984) 


,05 


0, 


,05 


Leitherer & Wolf (1984) 


,05 


0, 


,05 


Glass (1975) 


11 


0, 


,05 


Johnson et al. (1966) 


,06 


0, 


,05 


Glass (1975) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
AVave length 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 118098 


2200 


440 


3.08 


0.05 


HD 118098 


2210 


442 


3.06 


0.05 


HD 118098 


2210 


442 


3.08 


0.05 


HD 118098 


3400 


680 


3.04 


0.05 


T T 1 1 oncto 


Geneva 


B 


2.56 


0.08 


T T 1 1 oncto 


Geneva 


Bl 


3.50 


0.08 


T T 1 1 oncto 
tlL) iifiUyo 


Geneva 


B2 


4.03 


0.08 


T T 1 1 oncto 


Geneva 


G 


4.57 


0.08 


tlL) iiouyo 


Geneva 


U 


4.11 


0.08 


rlU iiouyts 


Geneva 


V 


3.37 


0.08 


rlU iioUyo 


Geneva 


VI 


4. 10 


0.08 


T T 1 1 oncto 
tlL) iifiUyo 


Johnson 


B 


3.48 


0.05 


T T 1 1 oncto 


Johnson 


B 


3.47 


0.05 


T T 1 1 oncto 
tlL) iifiUyo 


Johnson 


B 


3.48 


0.05 


T T 1 1 oncto 
tlL) iifiUyo 


Johnson 


B 


3.47 


0.05 


T T 1 1 oncto 


Johnson 


B 


3.50 


0.05 


T T 1 1 oncto 


Johnson 


B 


3.50 


0.05 


JrlU iifiUyo 


Johnson 


B 


3.50 


0.05 


JrlU lloUyo 


Johnson 


^ 


3.49 


0.05 


JrlU lloUyo 


Johnson 




3.47 


0.05 


JrlU lloUyo 


Johnson 




3.05 


0.05 


tiL) iioUycS 


Johnson 




3.25 


0.05 


xlU llisUyo 


Johnson 


J 


3.20 


0.05 


rlU iiouyo 


Johnson 


J 


3.18 


0.05 


T_rr~i 1 1 Qnno 
tiL) iiouyo 


Johnson 


^ 


3.11 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


K 


3.06 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


L 


3.04 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


R 


3.31 


0.05 


rlU iioOyo 


Johnson 


U 


3.57 


0.05 


rlJJ iiouyo 


Johnson 


U 


3.58 


0.05 


rijj iiouyo 


Johnson 


U 


3.58 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


U 


3.59 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


U 


3.63 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


U 


3.66 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.37 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.36 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.37 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.34 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.38 


0.05 


JrlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.38 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.38 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.38 


0.05 


rlU iioUyo 


Johnson 


V 


3.36 


0.05 


rlU iioUyo 


Stromgren 


b 


3.47 


0.08 


rlU iioUyo 


Stromgren 


b 


3.47 


0.08 


riu iiouyo 


Stromgren 




3.46 


0.08 




Stromgren 


b 


3.47 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


u 


4.97 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


u 


4.97 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


u 


4.96 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


u 


4.97 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


V 


3.71 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


V 


3.72 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


V 


3.71 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


V 


3.71 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


y 


3.40 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


y 


3.40 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


y 


3.40 


0.08 


HD 118098 


Stromgren 


y 


3.40 


0.08 


HD 126660 


1230 


246 


3.08 


0.05 


HD 126660 


1250 


250 


3.10 


0.05 


HD 126660 


1650 


330 


2.85 


0.05 


HD 126660 


1650 


330 


2.86 


0.05 


HD 126660 


2200 


440 


2.82 


0.05 


HD 126660 


2200 


440 


2.82 


0.05 


HD 126660 


3400 


680 


2.81 


0.05 



Reference 



Sclbv ct al. (_1988 ) 
Lcitherer fc Wolf (1984 ) 
Blackwell et al. (19901 
Glass f 19751 
Rufener (1976 1 
Ruf ener (197_6) 

^foncr (igr'a) 

^foncr (1976) 
^foncr (1976) 
Rufe ner (1976) 
Rufener (1976 ) 
Sadler. D.H. (1961) 
Couaina & Stov (1962) 

Cousins (1964) 
Haggkvist fe Oia (1966) 

^^^^on^^^^^ ^^6^ 

Johnson et^^ ^^6^ 
(Gutierrez- Morci^^^^^^^^ ^^6^ 

Mormilliod (1986) 



Glass (1975) 

Glass (1975) 

Glass (1975) 
Glass (1975 ) 
^^^^on ct al. (i^6^ 
^ousm^ (^^) 

Johnson ct^^^ ^^6^) 
^^^icrrez-]Morcn(^^^^^^^ ^^6^ 

Mcrmilliod (1986) 
Sadler, D.H. (19^ 
Couaina fc Stoy ^962) 
Cousins (1964) 



Haggkviat fc Oia (1966) 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
^^^dcrrez-Morcn<^^^^^^^ ^^6^ 
Mermilliod (19861 
Cr^wfordetal. (1966) 
Perry (19691 
^laon (1983) 
Hauck jT'M crmilliod (1998b) 
Cr^wfordctal. (1966) 



Perry 
Olaen (1983 ) 
_Hauck & Mormilliod (1998b) 
Crawford et al. ( 1966 ) 
Perry (1969) 
Olaen (1983) 
Hauck fc Mcrmilliod (1998b) 
Cr^wfordetal. (1966) 
Perry (1969) 
^laon (1983) 
Hauck ~ Mcrmilliod (1998b) 
Blackwell et al. ( 1979b) 
Aumann & Probst Q99^ 

Black well et al. ^979b) 
Au mann fc Probst ^99^ 
^lackwel^_e^^ ^979b) 
^umaim^_^robst ^99^ 
Aumann fc Probst (1991) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
Wavelength 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 126660 


3500 


700 


2.80 


0.05 


HD 126660 


Geneva 


B 


3.69 


0.08 


HD 126660 


Geneva 


Bl 


4.72 


0.08 


HD 126660 


Geneva 


B2 


5.06 


0.08 


riu izbbbO 


Geneva 


G 


5.13 


0.08 


rlU izbbbO 


Geneva 


U 


4.98 


0.08 


riu izbbbU 


Geneva 


V 


4.05 


0.08 


riu izbbbU 


Geneva 


VI 


4.80 


0.08 


ML) IJbbbU 


Johnson 


B 


4.58 


0.05 


ML) IJbbbU 


Johnson 


B 


4.50 


0.05 


TT T^ 1 '^aaad 
ML) izbbbO 


Johnson 


B 


4.55 


0.05 


ML) izbbbO 


Johnson 


B 


4.54 


0.05 


ML) izbbbO 


Johnson 


B 


4.52 


0.05 


ML) izbbbO 


Johnson 


B 


4.56 


0.05 


TT T^ 1 '^ddari 
ML) izbbbU 


Johnson 


B 


4.56 


0.05 


TT T^ locccr* 
ML) iJbbbU 


Johnson 


B 


4.56 


0.05 


TTT^ locccr* 
ML) IJbbbU 


Johnson 


B 


4.53 


0.05 


TT T^ 1 

ML) izbbbO 


Johnson 


B 


4.55 


0.05 


ML) IzbbbU 


Johnson 


^ 


3.39 


0.05 


ML) IzbbbU 


Johnson 


R. 


3.64 


0.05 


ML) IzbbbU 


Johnson 


U 


4.59 


0.05 


ML) ubbbu 


Johnson 


U 


4.57 


0.05 


ML) iJbbbU 


Johnson 


u 


4.57 


0.05 




Johnson 






n'n^ 


niJ ±jiDDDU 


Johnson 




.55 


0.05 


TT T^ 1 Oi^iJi^n 

ML) izbbbO 


Johnson 


u 


4.53 


0.05 


TT T^ 1 '^aaad 
ML) izbbbO 


Johnson 


V 


4.08 


0.05 


TT T^ 1 t^daciri 
ML) izbbbO 


Johnson 


V 


4.02 


0.05 


TT T^ 1 '^aaad 
ML) iJbbbO 


Johnson 


V 


4.05 


0.05 


TT T^ lOCCC/^ 

ML) UbbbU 


Johnson 


V 


4.05 


0.05 


TTT^ 

ML) iJbbbU 


Johnson 


V 


4.02 


0.05 


TT T^ 1 t^CiGdCi 

ML) iJbbbO 


Johnson 


V 


4.06 


0.05 


TT T^ 1 '^aaad 
ML) izbbbO 


Johnson 


V 


4.06 


0.05 


TT T^ 1 '^aaad 
ML) izbbbO 


Johnson 


V 


4.06 


0.05 


TT T^ 1 t^daciri 
ML) izbbbO 


Johnson 


V 


4.04 


0.05 


TT T^ 1 t^daciri 
ML) izbbbO 


Johnson 


V 


4.05 


0.05 


TT T^ 1 Oi^iJi^n 

ML) iJbbbO 


Stromgren 


b 


4.43 


0.08 


ML) iJbbbO 


Stromgren 


b 


4.43 


0.08 


ML) izbbbO 


Stromgren 


u 


5.83 


0.08 


TT T^ 1 '^aaary 
ML) izbbbO 


Stromgren 


u 


5.83 


0.08 


TT T^ 1 '^aaary 
ML) izbbbO 


Stromgren 


V 


4.92 


0.08 


TT T^ 1 '^aaary 
ML) izbbbO 


Stromgren 


V 


4.92 


0.08 


TT T^ 1 '^aaary 
ML) izbbbO 


Stromgren 


y 


4.10 


0.08 


ML) izbbbO 


Stromgren 


y 


4.10 


0.08 


TT T^ 1 001 

ML) izoibf 


1200 


240 


3.68 


0.05 


MLf Izolb ( 


1230 


246 


3.69 


0.05 


TT T^ 1 CIT 

ML) izoibf 


1240 


248 


3.73 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.78 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.78 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.65 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.71 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.71 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.68 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.72 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.70 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.70 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.73 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.71 


0.05 


HD 128167 


1250 


250 


3.71 


0.05 


HD 128167 


1250 




53.20 


5.32 


HD 128167 


1280 


256 


3.65 


0.05 


HD 128167 


1600 


320 


3.50 


0.05 


HD 128167 


1600 


320 


3.51 


0.05 


HD 128167 


1630 


326 


3.50 


0.05 


HD 128167 


1630 


326 


3.52 


0.05 


HD 128167 


1650 


330 


3.58 


0.05 



Reference 



Blackw cll ot al. (l<|79b) 
Rufcncr (1976) 
Rufcncr (1976) 
^fcncr (1976.) 
Rufcncr (1976) 
Rufcncr (1976) 
^fcncr (1976) 
Rufcncr (1976 ) 
^^^^^o^^^^^^^^n ^^^3) 
^^cono^^^ ^57) 
Serkowski (1961 ) 
Oia (1963 ) 
JjjunKKren c^^^a ^^6^ 
Johnson ct^^ ^^6^ 
^^^^^^^^^^^ ^^6^ 

^^^^^^a ^^9^7) 

Mormilliod (1986) 
Johnson ct aL (1 966 ) 
Johnson ct al. (1966^) 
Johnson Morgan (1953) 
Johnson ct al . (1966) 

Mermilliod (1986) 
Johnson i£^^^rgan ^^^3) 
Niconov ct^^ ^57) 
Serkowski (1961 ) 



Oia (1963 ) 
:gren Oj_a 



1965) 

Johnson c^^^ ^^6^ 
Johnson ct al. (1966) 



Joh^on ct al. (1966) 
^magawa (1967) 
_Mormilliod (1986) 
Crawford ctaL (1966) 
Hau ck & Mermilliod ([1998b) 

Cr^wfordetaL (1966) 
^Jaucl^^^ermilliod ^998b) 

Crawfo rd ct al. (1966) 
Hauck _fc Mermilliod (1998b) 



Crawfo rd ct al. (196C) 
Hauck fc M ermilliod (1998b) 
Ella s ct al. (1982 ) 
Blackwcll ot (_1979b) 

Sclby ct aL (1988 ) 
^^^^^^^^^^^ ^^6^ 

Glass (1975) 
Carney (1983b ) 
^arne^ (1983a ) 
Bcrriman ct al. (1983) 
Littlc-Marcnin ct al. (1986) 
^^^a^^^^^^m^^^gcr ^8T) 
Kenyon (1988 1 
Blackwell et al. (1990) 
Caillault &: Patterson (1990 ) 
Aumann &: Probst ^99^ 

Henry et al. (1984) 
Leitherer fc Wolf (1984 ) 
^ede^_e^^ (_1978 ) 
Elias et al. (1982 ) 
Leitherer &: Wolf (1984 ) 
^aillaul^& Patterson (_1990) 
Vecder (1974)' 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
Wavelength 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 128167 


1650 


330 


3.50 


0.05 


HD 128167 


1650 


330 


3.51 


0.05 


HD 128167 


1650 


330 


3.50 


0.05 


HD 128167 


1650 


330 


3.52 


0.05 


"LJT\ 1 001 CIT 

rlU lZoloi 


1650 


330 


3.50 


0.05 


XJT\ 1 001 CIT 

rlU lZoloi 


1650 


330 


3.53 


0.05 


XJT\ 1 001 CIT 

rlU lZoloi 


1650 


330 


3.53 


0.05 


XJT\ 1 001 CIT 

rlU lZoloi 


1650 


330 


3.52 


0.05 


XJT\ 1 001 CIT 

rlU lZoloi 


1650 


330 


3.53 


0.05 


XJT\ 1 001 CIT 

rlU lZoloi 


1670 


334 


3.51 


0.05 


"LJT\ 1 001 i^*7 

rlU lZoloi 


2200 


440 


3.53 


0.05 


"LJT\ 1 001 CIT 

rlU izfiib^ 


2200 


440 


3.53 


0.05 


XJT\ 1 001 i^*7 

rlU izfiib^ 


2200 


440 


3.53 


0.05 


XJT\ 1 001 i^T 

rlU izfiib^ 


2200 


440 


3.49 


0.05 


XJT\ 1 001 CIT 

rlU lZoloi 


2200 


440 


3.49 


0.05 


XJT\ 1 001 i^T 

rlU lZoloi 


2200 


440 


3.49 


0.05 


XJT\ 1 001 CIT 

rlU izfiib^ 


2200 


440 


3.49 


0.05 


rlU izfiib^ 


2200 


440 


3.49 


0.05 


rlU Izolb ( 




^Ar\ 


3.50 


0.05 


irlU Izolb ( 


oonn 




3.17 


0.05 


rlU Izolb ( 




AAr\ 


3.50 


0.05 


rlU Uolb ( 


oonn 


AAr\ 


3.50 


0.05 


JrlU Uoib ( 


oonn 


AM\ 


3.50 


0.05 


xlU Uolb ( 




/I /in 


3.49 


0.05 


rlU Izolb ( 


2200 


440 


3.49 


0.05 


rlU izoibf 


2200 


440 


3.49 


0.05 


JrlU izoibf 


2200 


440 


3.50 


0.05 


JrlU izoibf 


2200 




25.80 


2.58 


rlU iJoibf 


2210 


442 


3.49 


0.05 


±iu Uoib( 


2210 


442 


3.50 


0.05 


MU IJolbT 


2300 


460 


3.49 


0.05 


rlU iJoibf 


3400 


680 


3.16 


0.05 


rlU izoibf 


3400 


680 


3.46 


0.05 


rlU izoibf 


3400 


680 


3.48 


0.05 


rlU izoibf 


3400 


680 


3.50 


0.05 


rlU iJoibf 


3400 


680 


3.48 


0.05 


MU iJoib( 


3500 


700 


3.16 


0.05 


MU iJolb( 


3500 


700 


3.46 


0.05 


rlU iztiibf 


3500 


700 


3.47 


0.05 


JrlU izoibf 


3500 


700 


3.44 


0.05 


JrlU izoibf 


3500 


700 


3.45 


0.05 


Ji.U izoibf 


Geneva 


B 


3.95 


0.08 


Ji.U izoibf 


Geneva 


Bl 


4.91 


0.08 


HD 128167 


Geneva 


B2 


5.36 


0.08 


HD 128167 


Geneva 


G 


5.57 


0.08 


JrlU izfiib^ 


Geneva 


U 


5.18 


0.08 


JrlU lZoLoi 


Geneva 


V 


4.47 


0.08 


HD 128167 


Geneva 


VI 


5.19 


0.08 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.81 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.81 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.79 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.82 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.80 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.84 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.84 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.84 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.83 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.83 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.84 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


B 


4.84 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


H 


3.58 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


H 


3.50 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


I 


3.94 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


J 


3.78 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


J 


3.65 


0.05 


HD 128167 


Johnson 


K 


3.53 


0.05 



Reference 



Glass fl975 'l 
^lackwel^_e^^ ||1979b) 
Carney fl983b 1 
£arne^ ^983a) 
Berrimanetal. fl983 ) 
_Little-M arenin et aL_ ^986) 
Arribas & Martinez Roger ^8T) 
Kcnvon f 1988 1 
^umaim^_^robst ^199^ 
^eitherer_et_aL ^982) 

Veeder (1974 ) 
Glass (1975') 
^ede^_et^L ^978) 
Blackwell et al. f 1979b') 
Ellas et al. fl982 ) 
Carney f 1983b ') 
^arne^ ^9S3a) 
Bcrrlman ct al. (1983) 
Littlc-Marcnin ct al. (1986) 
Arribas Martinez Roger ^87) 
Selby et al. (1988 ) 

Kenyon (1988 ) 
^ones_e^^ 1^1988 ) 
Caillault fc Patterson (1990 ) 
^umam^^^robst ^991) 
Henry et al. (1984) 
Leitherer fc Wolf (1984 ) 
Blackwell e t al. (1990) 
Leithe rer et al. Q982) 
JohnsonetaL (1966) 
Glass (197S) 
Little-M arenin et al. (1986) 
^^^a^^^^artinez Roger (;^S7) 
Aumann fc Probst ^99^ 

Veeder (1974 ) 
Blackwell et al. (1979b) 

Elias et al. (1982) 
Bcrrim an et al. (1983) 
Rufener (197^) 
^fener (197|) 
Rufener (1976) 
^fener (1976) 
^fener (1976) 
^fener (1976) 
Rufener (1976) 
^aur (1955)° 
^^^^oi^^^^^^^^s (^^^^ 
^^cono^^^ ^57) 
Serkowski (1961 ) 
HaEEkvist fc Oia (1966) 
.Johnson et^^^ ^^6^ 
.Tolii^^^^^^^ ^^6^ 

^^z^^^^^^^^^e^o^^^ ^^6^) 

Elliott (1974 ) 
Moffett&Barnes (1979 ) 



Merm illiod (1986) 
_Veeder (1974) 
Glass (1975 ) 
^^l^^o^^^^^^ ^^6^ 
^^l^^o^^^^^^ ^^6^ 

Glass (1975) 
Johnson et al. (1966) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 128167 


Johnson 


K 


3, 


HD 128167 


Johnson 


K 


3, 


HD 128167 


Johnson 


L 


3, 


HD 128167 


Johnson 


L 


3, 


HD 128167 


Johnson 


L 


3, 


HD 128167 


Johnson 


R 


4, 


HD 128167 


Johnson 


U 


4, 


HD 128167 


Johnson 


U 


4, 


HD 128167 


Johnson 


u 


4, 


HD 128167 


Johnson 


u 


4, 


HD 128167 


Johnson 


u 


4, 


HD 128167 


Johnson 


u 


4, 


HD 128167 


Johnson 


u 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Johnson 


V 


4, 


HD 128167 


Stromgrcn 


b 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


b 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


b 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


b 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


b 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


b 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


b 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


b 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


u 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


u 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


u 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


u 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


u 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


u 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


u 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


u 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


V 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


V 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


V 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


V 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


V 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


V 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


V 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


V 


5, 


HD 128167 


Stromgren 


y 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


y 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


y 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


y 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


y 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


y 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


y 


4, 


HD 128167 


Stromgren 


y 


4, 


HD 131156 


Geneva 


B 


4, 


HD 131156 


Geneva 


Bl 


5, 


HD 131156 


Geneva 


B2 


5, 


HD 131156 


Geneva 


G 


5, 


HD 131156 


Geneva 


U 


5, 


HD 131156 


Geneva 


V 


4, 


HD 131156 


Geneva 


VI 


5, 


HD 131156 


Johnson 


B 


5, 


HD 131156 


Johnson 


B 


5, 



.53 


0. 


05 


^^edcr ^^M) 


,49 


0, 


,05 


Glass aOTS) 


,16 


0, 


,05 


Johnson et al. (19661 


,46 


0, 


,05 


Veeder (19741 


,46 


0, 


,05 


Glass (19751 


13 


0, 


,05 


^^^^son et al. (19661 


.73 





05 


Naur (1955) 


.73 


0, 


,05 


Johnson & Knuckles (19571 


.76 





05 


Johnson et al. (19661 


.76 





05 


Johnson et al. (19661 


.76 





05 


Johnson et al. (19661 


.74 


0, 


,05 


Elliott (19741 


.76 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


.46 





05 


Naur (1955) 


.45 





05 


Johnson & Knuckles (1957) 


.47 


0, 


,05 


Niconov et al. (1957) 


.46 


0, 


,05 


Serkowski (19611 


.45 


0, 


,05 


HiiEEkvist fe Oia (19661 


.47 


0, 


05 


Johnson ct^^^ ^^6^ 


.47 


0, 


,05 


Johnson ct^^^ ^^6^ 


.47 


0, 


05 


Johnson ct^^^ ^^6^ 


.46 


0, 


,05 


Jcrzvkicwicz & Serkowski (1966 


.46 


0, 


05 


^Uiot^ ^^74) 


.48 


0, 


,05 


Moffett & Barnes (1979) 


.47 


0, 


,05 


Mermilliod (1986) 


.71 


0, 


,08 


Crawford ct al. (1966) 


.71 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


.72 


0, 


,08 


Warren & Hcssor (1977) 


.71 


0, 


08 


^Isen (_1983 ) 


.72 


0, 


,08 


Reslero et al. (19871 


.71 


0, 


,08 


Olsen (19931 


.71 


0, 


08 


Olscn (1994b) 


.71 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod' (1998b) 


.98 


0, 


08 


^Crawford ct al. (1966) 


.97 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (1970) 


.99 


0, 


,08 


Warren & Hesscr (1977) 


.97 


0, 


,08 


Olaen (19831 


.98 


0, 


,08 


Reslero et al. (19871 


.96 


0, 


,08 


Olsen (1993) 


.97 


0, 


08 


Olscn (1994b) 


.97 


0, 


08 


^auck & Mermilliod ( 1998b) 


.10 


0, 


08 


Crawford ct al. (1960) 


.10 


0, 


08 


Crawford & Barnes (19701 


.11 


0, 


08 


Warren &: Hesser (19771 


.10 


0, 


,08 


Olsen (19831 


.11 


0, 


,08 


Reglero ct al. (1987) 


.10 


0, 


,08 


^Iscn (1993) 


.10 


0, 


,08 


Olscn (1994b) 


.10 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (1998bl 


.46 


0, 


,08 


Crawford et al. (19661 


.46 


0, 


,08 


Crawford & Barnes (19701 


.46 


0, 


,08 


Warren & Hesser (19771 


.46 


0, 


,08 


^Iscn (1983) 


.46 


0, 


,08 


RegTcro ct al. (19871 


.46 


0, 


,08 


£lscn (1993) 


.46 


0, 


,08 


^Iscn (1994b) 


.46 


0, 


,08 


Hauck & Mermilliod (ig98bl 


.53 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


.68 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


.79 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


55 


0, 


,08 


Rufcncr (1976) 


.99 


0, 


,08 


Rufcncr (19761 


.54 


0, 


,08 


Rufener (19761 


.31 


0, 


,08 


Rufener (19761 


.34 


0, 


,05 


Miczaika (19541 


.34 


0, 


,05 


Miczaika (19541 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


^Vave length 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


HD 131156 


Johnson 


B 


5.30 


0.05 


HD 131156 


Johnson 


B 


5.30 


0.05 


HD 131156 


Johnson 


B 


5.37 


0.05 


HD 131156 


Johnson 


B 


5.37 


0.05 




Johnson 


B 


5.32 


0.05 




Johnson 


B 


5.32 


0.05 




Johnson 


B 


5.32 


0.05 


rlU iolloD 


Johnson 


B 


5.32 


0.05 


T T TOT 1 C C 


Johnson 


B 


5.32 


0.05 


XJT^ TOT 1 C C 

rlU 1311ob 


Johnson 


B 


5.31 


0.05 


rlU ioiiob 


Johnson 


B 


5.31 


0.05 


MU idiiob 


Johnson 


B 


5.31 


0.05 


T T 1 O 1 1 C 

MU idiiob 


Johnson 


B 


5.33 


0.05 


MU idiiob 


Johnson 


B 


5.31 


0.05 


rlU iollob 


Johnson 


B 


5.37 


0.05 


rlU Idllob 


Johnson 


H 


2.59 


0.05 


XJT^ TOT 1 C C 

rlU 131iob 


Johnson 


J 


3.01 


0.05 


rlU ioiiob 


Johnson 


K 


2.57 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


^ 




0.08 


JrlU lollob 


Johnson 






0.05 


JrlU lollob 


Johnson 


H 


3.91 


0.05 


tiL) lollob 


Johnson 


U 


5.58 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


u 


5.58 


0.05 


11 u lollob 


Johnson 


u 


5.61 


0.05 


tiL) lollob 


Johnson 


u 


5.60 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


u 


5.60 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


u 


5.60 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


u 


5.63 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


u 


5.59 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


u 


5.62 


0.05 


TXT^ TOT T E 

rlU lollob 


Johnson 


V 


4.59 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


V 


4.59 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


V 


4.54 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


V 


4.54 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


V 


4.57 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


V 


4.57 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


V 


4.55 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


V 


4.55 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


V 


4.54 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


V 


4.56 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


V 


4.56 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


V 


4.54 


0.05 


riU lollob 


Johnson 


V 


4.54 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


V 


4.54 


0.05 


rlU lollob 


Johnson 


V 


4.56 


0.05 


ML) lollob 


Johnson 


V 


4.55 


0.05 


ML) lollob 


Johnson 


V 


4.59 


0.05 


HD 131156 


Stromgren 


b 


5.04 


0.08 


HD 131156 


Stromgren 


b 


5.04 


0.08 


HD 131156 


Stromgren 


u 


6.72 


0.08 


HD 131156 


Stromgren 


u 


6.72 


0.08 


HD 131156 


Stromgren 


V 


5.75 


0.08 


HD 131156 


Stromgren 


V 


5.75 


0.08 


HD 131156 


Stromgren 


y 


4.59 


0.08 


HD 131156 


Stromgren 


y 


4.59 


0.08 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.87 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.84 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.86 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.86 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.86 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.86 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.83 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.83 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


B 


3.87 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


I 


3.57 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


I 


3.47 


0.05 



Reference 



Johnsoi^^^^iucklcs ^^57) 
Johnsor^^^^rmckles ^^57) 
^Jicono^^^^ ^^57) 
^^cono^^^^ ^^57) 
Serkowski (1961 ) 
Serkowski (1961 ^ 
Iriarte et al. (1965) 
Haggkvist Oia (1966) 
HasEkvist & Oia (1966) 
^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
Lutz (1971) 
Nicolet (1978 ) 
Rakos et al. (1982) 
^ohnsoi^e^^^ ^^6^ 
^ohnsoi^e^^^ ^^6^ 
Johnsoi^e^^^ ^^6^ 
Ncugcbaue^^^^eighton ^^69^ 
Johnson c^^|^ ^^6^ 
Johnson ct^|^ ^^6^ 
Johnson &c lO mckles (1^5T) 
Johnsor^^^^mckles (1^5T) 
l^art^^^ ^65) 
Johnson ct^|^ ^^6^ 
Johnson ct al. (1966) 



Johns on ct al. ( 1966) 
hutz (1971) 
Nicolet (1978. ) 
^ako^^L ^82) 
^iczaUca (^54) 
Mic zaika (1954) 
Johrisori&; Knuckles (1^5T) 
Johnsor^^^^mckles (1^5T) 
^Jicono^^^^ (^QST) 
^Jicono^^^^ (^57) 
Serkowski (1961 ) 
Serkowski (1961 ) 
l^art^^^ ^65) 
Haggkvist &z Oia (1966) 
Jlaggkvist &: Oia (1966) 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
Johnson ct_aL_ ^^6^ 
^ohnsor^^^^l^ ^^6^ 
Lutz (1971) 
Nicolet (1978 ) 
Rakos et al. (1982) 

1990) 
1998b) 
1990) 
1998b) 
1990) 



^^abrega^^^^eglero 

Hauck &€ Mermilliod 
^^abrega^^^^eglero 

Hauck &: Mermilliod 



^^abrega^^^Reglero I 

Hauck &z M ermilliod (1998^ 

Fabregat & Rcglcro (1990^ 
Hauck &c Mermilliod (1998b) 
Cousins (1964) 
Haggkvist & Oia (1966) 
^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
Johnson ct al. (1^6^ 
Gutierrez-Moreno &: ct^^ ^^66 
Feinstein (1974) 
Feinstein (1974) 
Mermilliod (1986) 
^ohnsoi^e^^^ ^^6^ 
Feinstein (1974) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
\Vave length 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 141795 


Johnson 


R 


3.62 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


R 


3.54 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


U 


3.98 


0.05 


T T 1 1 TnC 

rlU i4i ^ yo 


Johnson 


U 


3.95 


0.05 


T T T A ~\ TCtC 

tlL) i4i / yo 


Johnson 


U 


3.95 


0.05 


T T 1 y| 1 TCtC 

JrlU i4i (yo 


Johnson 


U 


3.95 


0.05 


rlU i4i ( yo 


Johnson 


U 


4.03 


0.05 


T T 1-11 *7r\p: 
rlU i4i f yo 


Johnson 


U 


3.95 


0.05 


rlU 141 ( yo 


Johnson 


U 


3.95 


0.05 


HD 141795 


Johnson 


U 


3.96 


0.05 


T_rT~i 1-11 *7nK 

tiL) 141 ( yo 


Johnson 


V 


3.72 


0.05 


T T 1/11 TriC 

11 U 141 (yo 


Johnson 


V 


3.69 


0.05 


T T 1/11 *7f^C 

rlU 141 ( yo 


Johnson 


V 


3.70 


0.05 


T T 1/11 *7f^C 

riU 141 ( yo 


Johnson 


V 


3.70 


0.05 


T T 1/11 

rlU 141 ( yo 


Johnson 


V 


3.70 


0.05 


T T 1/11 

rlU 141 ( yo 


Johnson 


V 


3.71 


0.05 


xjT^ 1/11 
rlU 141 ( yo 


Johnson 


V 


3.69 


0.05 


T T 1/11 *7r\C 

riU 141 ( yo 


Johnson 


V 


3.69 


0.05 


rlU 141 yo 


Johnson 


V 


3.72 


0.05 


rlU 141 yo 


Stromgrcn 




3.78 


0.08 


rlU 141 lifo 


Stromgrcn 




3.79 


0.08 


rlU 141 yo 


Stromgrcn 




3.78 


0.08 


T_rT~l 1/11 '7nr; 

nu 141 yo 


Stromgren 




3.78 


0.08 


TJT~1 1/11 TCiC 

11 u 141 yo 


Stromgren 




3.78 


0.08 


T_rr~i 1/11 '7nr; 
rlU 141 yo 


Stromgrcn 




5.32 


0.08 


T T 1/11 

rlU 141 ^ yo 


Stromgrcn 


u 


5.38 


0.08 


T T 1 ,1 1 

rlU 141 ^ yo 


Stromgrcn 


u 


5.26 


0.08 


Tur^ 1 ,1 1 Tnc 

11 u 141 ^ yo 


Stromgrcn 


u 


5.29 


0.08 


T T 1/11 

riU 141 ^ yo 


Stromgrcn 


u 


5.31 


0.08 


TJT^ 1/11 Tnc 

rlU 141 ^ yo 


Stromgren 


V 


4.08 


0.08 


TXT^ 1/11 Tnc 
11 U 141 ^ yo 


Stromgrcn 


V 


4.11 


0.08 


T T 1/11 Tnc 

11 u 141 ^ yo 


Stromgrcn 


V 


4.04 


0.08 


T T 1/11 

riU 141 ^ yo 


Stromgrcn 


V 


4.07 


0.08 


T T 1 ,1 1 

rlU 141 ^ yo 


Stromgrcn 


V 


4.07 


0.08 


Tur^ 1 ,1 1 Tnc 

11 u 141 ^ yo 


Stromgrcn 


y 


3.71 


0.08 


T T 1/11 

riU 141 ^ yo 


Stromgrcn 


y 


3.71 


0.08 


T T 1/11 Tnc 

rlU 141 ^ yo 


Stromgrcn 


y 


3.71 


0.08 


T T 1/11 Tnc 

rlU 141 ^ yo 


Stromgrcn 


y 


3.71 


0.08 


T T 1/11 Tnc 

11 u 141 ^ yo 


Stromgrcn 


y 


3.71 


0.08 


riU 14.i:c4bU 


1230 


246 


2.93 


0.05 


riU 14.i:c4bU 


1250 


250 


2.94 


0.05 


rlU 14zt4bU 


1250 


250 


2.94 


0.05 


rlU 14zt4bU 


1250 


250 


2.88 


0.05 


rlU 14zt4bU 


1650 


330 


2.64 


0.05 


riU 14zt4bU 


1650 


330 


2.65 


0.05 


rlU 14zfibU 


2200 


440 


2.66 


0.05 


rlU 14zfibU 


2200 


440 


2.66 


0.05 


HD 142860 


2200 


440 


2.65 


0.05 


HD 142860 


2200 


440 


2.62 


0.05 


HD 142860 


3400 


680 


2.61 


0.05 


HD 142860 


3500 


700 


2.63 


0.05 


HD 142860 


Geneva 


B 


3.47 


0.08 


HD 142860 


Geneva 


Bl 


4.47 


0.08 


HD 142860 


Geneva 


B2 


4.84 


0.08 


HD 142860 


Geneva 


G 


4.96 


0.08 


HD 142860 


Geneva 


U 


4.73 


0.08 


HD 142860 


Geneva 


V 


3.88 


0.08 


HD 142860 


Geneva 


VI 


4.59 


0.08 


HD 142860 


Johnson 


B 


4.33 


0.05 


HD 142860 


Johnson 


B 


4.33 


0.05 


HD 142860 


Johnson 


B 


4.25 


0.05 


HD 142860 


Johnson 


B 


4.33 


0.05 


HD 142860 


Johnson 


B 


4.32 


0.05 


HD 142860 


Johnson 


B 


4.33 


0.05 


HD 142860 


Johnson 


B 


4.30 


0.05 


HD 142860 


Johnson 


B 


4.32 


0.05 



Reference 



Feinateln ^974) 
^ousins ^964) 

Johnson ct^^^ ^^6^ 
Guticrrcz~Morcn<^^^^^^^ ^^6^ 
Fcinstcin (1974 1 
^^instein ^974) 
Mermilliod (1986) 
Cousins (1964) 
Haggkvist & Oia (1966'l 
Johnson e^^^ ^^6^ 
Johnson ct^^ ^^6^ 

^^instein ^974) 

Feinstcin (1974) 
Mer milliod (1986) 
Cam eron (1966) 
^arry (1969)" 
Stokes (1972b) 
Warren (1973) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 
Cameron (1966) 
^arry (1969r 
Stokes (1972b_) 
Warren (1973^ 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 
^^^^ro^ ^^6^) 
Barry (1969 ) 
Stokes (1972b) 
Warren (1973) 
Hauck & Mermilliod (1998b) 
Cam eron (1966) 
^arry (1969 )" 
Stokes (1972b) 
Warren (1973) 
Hauck & Mermilliod (1998b) 



Blackwcll ct al. 1 


: 1979b) 


Johnson ct al. ( 


:i966) 
'1968) 


Johnson et al. ( 



^umaim^_^robst (199V) 

Bla^weOe^^al^ |[1979b) 
Aumar m^^^^robst ^991) 
Johnson e^^^^ ^^6^ 
Johnson et al. (1968) 



Blackwell et al. ( 1979b) 
Aumann & Probst (1991) 
_Aumann & Probst ( 1991) 
^lackwell et al. (1979b) 
^foner (1976) 
^fener (1976) 
^fener (1976) 
Rufencr ( 1976 ) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
^^^^o^^^^^OTg^n ^^^3) 
Johnson & Harris ^^M) 
Niconov et al. (1957) 
Arp (1958) 
Hogg (1958) 
Sadler. D.H. (1961) 



Oia (1963 ) 
^^inggrei^^^^a ^^6^ 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
^Vave length 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


T T 1 Ai-iO£^n 

rlU i4^fiDU 


Johnson 


B 


4.34 


0.05 


rlU i4JobU 


Johnson 


B 


4.34 


0.05 


rlU i4JODU 


Johnson 


B 


4.34 


0.05 


rlU i4zobU 


Johnson 


B 


4.32 


0.05 


rlU 14zoDU 


Johnson 






0.05 


rlU 14zf5DU 


Johnson 


R 


4.33 


0.05 


T_ji~i 1 A oQt^n 
rlU 14zoDU 


Johnson 






0.05 


rlU 14^oDU 


Johnson 




4.33 


0.05 


rlU 14JCSDU 


Johnson 




3. 13 


0.05 


rlU 14JCSDU 


Johnson 


J 




0.05 


rlU i4^oDU 


Johnson 




2.66 


0.05 


T_ji~i 1 A oQcn 
rlU 14zoDU 


Johnson 


R. 


3.37 


0.05 


rlU i4zC4bU 


Johnson 


U 


4.31 


0.05 


rlU i4zfibU 


Johnson 


U 


4.30 


0.05 


rlU i4JobU 


Johnson 


U 


4.35 


0.05 


tiU 14JobU 


Johnson 


U 


4.31 


0.05 


rlU 14JobU 


Johnson 


U 


4.31 


0.05 


rlU i4Jc4bU 


Johnson 


U 


4.31 


0.05 


rlU i4z;5bU 


Johnson 


U 


4.31 


0.05 


rlU i4z;5bU 


Johnson 


U 


4.22 


0.05 


rlU i4z;5bU 


Johnson 


U 


4.30 


0.05 


rlU i4JobU 


Johnson 


U 


4.29 


0.05 


rlU 14JobU 


Johnson 


U 


4.30 


0.05 


rlU 14JobU 


Johnson 


V 


3.85 


0.05 


rlU i4JobU 


Johnson 


V 


3.85 


0.05 


HD 142860 


Johnson 


V 


3.79 


0.05 


rlU i4z;5bU 


Johnson 


V 


3.85 


0.05 


rlU i4zfibU 


Johnson 


V 


3.83 


0.05 


rlU 14^obU 


Johnson 


V 


3.85 


0.05 


rlU 14JobU 


Johnson 


V 


3.82 


0.05 


rlU 14JobU 


Johnson 


V 


3.85 


0.05 


rlU i4JobU 


Johnson 


V 


3.86 


0.05 


rlU 14zobU 


Johnson 


V 


3.86 


0.05 


JrlU 14zobU 


Johnson 


V 


3.86 


0.05 


JrlU 14zobU 


Johnson 


V 


3.83 


0.05 


rlU 14JobU 


Johnson 


V 


3.78 


0.05 


rlU 14JobU 


Johnson 


V 


3.85 


0.05 


tiL) i4JobU 


Johnson 


V 


3.85 


0.05 


tiL) 14JobU 


Johnson 


V 


3.85 


0.05 


rlU i4zt4bU 


Stromgrcn 


b 


4.17 


0.08 


rlU i4zt4bU 


Stromgrcn 


b 


4.16 


0.08 


rlU i4zt4bU 


Stromgrcn 


b 


4.17 


0.08 


rlU i4zt4bU 


Stromgrcn 


b 


4.16 


0.08 


rlU i4zobU 


Stromgrcn 


b 


4.17 


0.08 


rlU i4zobU 


Stromgrcn 


b 


4.17 


0.08 


rlU i4zobU 


Stromgren 


b 


4.17 


0.08 


XT LJ X^^oDU 


Stromgrcn 




5 52 


08 


HD 142860 


Stromgren 


u 


5.50 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


u 


5.51 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


u 


5.48 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


u 


5.53 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


u 


5.51 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


u 


5.51 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


V 


4.64 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


V 


4.63 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


V 


4.64 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


V 


4.62 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


V 


4.65 


0.08 


HD 142860 


Stromgrcn 


V 


4.64 


0.08 


HD 142860 


Stromgren 


V 


4.64 


O.OS 


HD 142860 


Stromgren 


y 


3.85 


O.OS 


HD 142860 


Stromgren 


y 


3.85 


O.OS 


HD 142860 


Stromgren 


y 


3.85 


0.08 


HD 142860 


Stromgren 


y 


3.85 


0.08 


HD 142860 


Stromgren 


y 


3.85 


0.08 


HD 142860 


Stromgren 


y 


3.85 


0.08 



Reference 



Johnson ct^a^ ^^6^ 
Johnson ct^|^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
Gu ticrrcz-Morcno^^^^^^ ^^6^ 
van den Bcrgh (1967) 
Cowley et al. (1967^ 
Piirola (1976) 
Mermilliod (1986) 
^ohnsoi^e^^^ ^^6^ 
^ohnsoi^^^^^ ^^6^ 
Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
Johnson &z Morgan (1953) 
Johnson Sz Harris (1954) 
Hogg (1958) 

Johnson ct^^ ^^6^ 
Guticrrcz-Morcno Sz et al. (1966) 



van den Bergh (^6^ 
Cowlev et al. (1967) 
J'iirola (1976) 
Mer milliod (1986) 
^ohnsoi^& Morgan (1953 ) 

(1957 ) 



NiconovetaL 

Arp (1958) 
Jjogg (1958) 
Sadler. D.H. (1961) 



Oia (1963 ) 
^^inggrei^^^^a ^^6^ 
Johnson et^^^ ^^6^ 
Johnson et^^^ ^^6^ 
Johnson et^^^ ^^6^ 
^^^derrez-Moren<^^^^^^^ ^^6^ 

£owle^^t_al^ ^967) 
Piirola (1976) 
Mermilliod (1986) 
^Crawford et al. ( 1966 ) 
Ca meron (1966) 
Crawford & Barnes (1970) 
Stokes (1972a ) 
Piirola (1976) 
^eglero^t_al^ ^987) 
Hau ck & Mermilliod (1998b) 
Crawford et al. ( 1966 ) 
^^^^^^n ^^66 ) 
Crawford & Barnes (1970 ) 
Stokes (1972a ) 
Piirola (1976) 
^eglero^t_al^ ^987) 
_Hauck & Mermilliod (1998b) 
Crawford et al. (1966) 
Cameron (1966) 
^rawford & Barnes (1970) 
Stokes (1972aJ 
Piirola (1976) 
^eglero^^_al^ ^987) 
Hauek & Mermilliod. (1998b) 
" Crawford et al. ( 1966 ) 
^ameron (1966) 
Crawfor d & Barnes (1970 ) 
Stokes (_1972a) 
Piirola (1976) 
^eglero^t_al^ ^987) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


142860 


Stromgren 


y 


3.85 





08 


Hauck & Mermilliod ( 1998b 1 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.14 





05 


Johnson Sz Knuckles fl957) 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.17 





05 


Niconov et al. ('1957') 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.17 





05 


^^^1 ^^^) 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.14 





05 


Lake (1962) 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.13 





05 


Cousins (1963) 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.14 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.17 





05 


Cowlev et al. (1967) 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.23 





05 


^erni^ 1^06^ 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.14 





05 


Fernie et al. (1971) 


HD 


146233 


Johnson 


B 


6.15 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


146233 


Johnson 


U 


6.29 





05 


Johnson &c Knuckles (1957) 


HD 


146233 


Johnson 


U 


6.31 





05 


Cousins (1963) 


HD 


146233 


Johnson 


u 


6.31 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


146233 


Johnson 


u 


6.36 





05 


Cowlev et al. (1967) 


HD 


146233 


Johnson 


u 


6.42 





05 


^erni^ 1^06^ 


HD 


146233 


Johnson 


u 


6.30 





05 


Fernie et al. (1971) 


HD 


146233 


Johnson 


u 


6.33 





05 


^^rmilliod (1986) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.49 





05 


Johnson & Knuckles (1957) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.52 





05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.52 





05 




HD 


146233 


Johnson 


V 


5.50 





05 


Lake (1962 ) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.48 





05 


Cousins (1963) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.49 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.50 





05 


Cowlev et al. (1967) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.56 





05 


^^one ^69) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.49 





05 


^^rrne et al. (1_9^) 


HD 


146233 


Johnson 


V 


5.51 





05 


^^rmilliod (1986) 


HD 


146233 


Stromgren 


b 


5.90 





08 


Crawford (1975) 


HD 


146233 


Stromgren 


b 


5.90 





08 


Olsen (1977) 


HD 


146233 


Stromgren 


b 


5.90 





08 


Olsen (1983) 


HD 


146233 


Stromgren 


b 


5.91 





08 


Olsen (1993) 


HD 


146233 


Stromgren 


b 


5.91 





08 


Olsen (1994b) 


HD 


146233 


Stromgren 


b 


5.90 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


146233 


Stromgren 


u 


7.47 





08 


Crawford (1975) 


HD 


146233 


Stromgren 


u 


7.48 





08 


Olsen (1977)" 


HD 


146233 


Stromgren 


u 


7.48 





08 


Olsen (1983) 


HD 


146233 


Stromgren 


u 


7.48 





08 


Olsen (1993) 


HD 


146233 


Stromgren 


u 


7.48 





08 


Olsen (1994b) 


HD 


146233 


Stromgren 


u 


7.48 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


146233 


Stromgren 


V 


6.51 





08 


Crawford (1975) 


HD 


146233 


Stromgren 


V 


6.51 





08 


^Isen (_1977) 


HD 


146233 


Stromgren 


V 


6.52 





08 


Olsen (1983) 




L'iXj Zoo 


Stromgren 










sen [ Lifi)o j 


HD 


146233 


Stromgren 


V 


6.52 





08 


Olsen (1994b) 


HD 


146233 


Stromgren 


V 


6.52 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


146233 


Stromgren 


y 


5.50 





08 


Crawford (1975) 


HD 


146233 


Stromgren 


y 


5.50 





08 


Olsen (1977)" 


HD 


146233 


Stromgren 


y 


5.50 





08 


Olsen (1983) 


HD 


146233 


Stromgren 


y 


5.50 





08 


Olsen (1993) 


HD 


146233 


Stromgren 


y 


5.50 





08 


Olsen (1994b) 


HD 


146233 


Stromgren 


y 


5.50 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


162003 


1250 


250 


3.70 





05 


Aumann & Probst (1991) 


HD 


162003 


1650 


330 


3.47 





05 


^umann & Probst (1991) 


HD 


162003 


2200 


440 


3.43 





05 


"Aumann & Probst ( 1991) 


HD 


162003 


3400 


680 


3.42 





05 


^umann & Probst (199V) 


HD 


162003 


Geneva 


B 


4.12 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


162003 


Geneva 


Bl 


5.10 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


162003 


Geneva 


B2 


5.51 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


162003 


Geneva 


G 


5.66 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


162003 


Geneva 


U 


5.43 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


162003 


Geneva 


V 


4.57 





08 


Rufoner (1976) 


HD 


162003 


Geneva 


VI 


5.30 





08 


Rufener (1976) 


HD 


162003 


Johnson 


B 


5.03 





05 


Tolbert (1964) 


HD 


162003 


Johnson 


B 


4.94 





05 


Liunggren &: Oia (1965) 


HD 


162003 


Johnson 


B 


5.01 





05 


Johnson et al. (1966) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
Wavelength 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 162003 


Johnson 


B 


5.01 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


B 


5.01 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


B 


5.06 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


I 


3.97 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


R 


4.20 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


U 


5.02 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


u 


5.02 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


u 


5.02 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


u 


5.02 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


u 


5.08 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


V 


4.58 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


V 


4.60 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


V 


4.58 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


V 


4.58 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


V 


4.58 


0.05 


HD 162003 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


HD 162003 


Stromgren 


b 


4.85 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


b 


4.85 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


b 


4.85 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


b 


4.86 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


b 


4.85 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


u 


6.22 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


u 


6.24 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


u 


6.24 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


u 


6.23 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


u 


6.23 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


V 


5.29 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


V 


5.29 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


V 


5.30 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


V 


5.30 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


V 


5.30 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


y 


4.56 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


y 


4.56 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


y 


4.56 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


y 


4.56 


0.08 


HD 162003 


Stromgren 


y 


4.56 


0.08 


HD 164259 


1030 


206 


4.63 


0.05 


HD 164259 


1040 


208 


4.65 


0.05 


HD 164259 


1080 


216 


4.71 


0.05 


HD 164259 


1250 


250 


3.87 


0.05 


HD 164259 


1650 


330 


3.70 


0.05 


HD 164259 


2200 


440 


3.67 


0.05 


HD 164259 


3400 


680 


3.66 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


4.95 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


4.99 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.01 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.01 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.01 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.01 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.02 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.01 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


4.99 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


B 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


I 


4.10 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


a 


4.29 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


u 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


u 


4.97 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


u 


4.96 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


u 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


u 


5.00 


0.05 



Reference 



^^^^so^^^^^^ ^^66 ) 

Mermilliod (1986'! 
Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson ct^^ ^^6^ 
Tolbert (1964 ) 

Mermilliod (1986) 
Tolbert (1964 ) 

Johnson e^^^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
Johnson ct al. (.^6^ 
Mermilliod (1986) 
Mechler (1976) 
Mechler & McGinnis^ (1978 ) 
^Iscn (1983)' 
^Iscn (1993) 
Hauck jT Mermilliod ( 1998b 1 

Mechler (1976 ) 
Mechler fc McGinnis (1978 ) 
Olsen (1983 ) 
Olsen (1993 ) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 

Mec hler (1976) 
Mechler fc McGinnit 



Olsen 


(1983) 


Olsen 


(1993) 



Hauck fc Mermilliod (1998b) 

Mechler (1976) 
Mechler fc McGinnis (1978 ) 
^Iscn (1983)' 
^Iscn (1993) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 
Schmidt (1971) 
Schmidt (1971) 
Schmidt (1971) 
^umaim^_^robst (^991) 
_Aumann fc Probst (199^ 
^umann & Probst (1991) 
Aumann fc Probst (1991) 
^^^^^o^^^^^^^^n ^^^3) 
Arp (1958) 
Sa dler. D.H. (1961) 
Nikr^asov^^^_al^ ^962) 
Cousins fc Stov (1962) 
Cousins (1964) 

^^^^rrez^^bre^^^^^^^^ ^^6^ 

Pfleiderer et al. (1966) 
^nag^a ^6T) 
^ousins ^984) 
Kozok (1985) 
Kozok (1985) 
Mermilliod (1986) 
Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson ct^^ ^^6^ 
^^^^so^^^^^^^^n (^05^ 
Cousins fc Stov (1962) 
Cousins (1964) 

Johnson et al. (1966) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


^Vave length 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


HD 164259 


Johnson 


U 


5.01 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


U 


5.00 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


u 


5.01 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


u 


4.99 


0.05 




Johnson 


u 


4.99 


0.05 


rlU ib4zoy 


Johnson 


u 


5.00 


0.05 


rlU ib4zDy 


Johnson 


u 


5.00 


0.05 


rlU iD4zoy 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


rlU lb4Joy 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


HD 164259 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


rlU lD4zoy 


Johnson 


V 


4.58 


0.05 


rlU ib4zoy 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


rlU ib4zoy 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


rlU ib4zoy 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


rlU ib4zoy 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


rlU lb4Joy 


Johnson 


V 


4.62 


0.05 


rlU lb4Joy 


Johnson 


V 


4.63 


0.05 


rlU ib4zoy 


Johnson 


V 


4.61 


0.05 


rlU lb4zoy 


Johnson 


V 


4.63 


0.05 


tiL) ib4zoy 


Johnson 


V 




0.05 


tiL) ib4zoy 


Johnson 


V 




0.05 


rlU lb4zoy 


Johnson 


V 




0.05 


xiu ib4zoy 


Johnson 


V 




0.05 


rlU ib4zoy 


Stromgren 


^ 


4.89 


0.08 


rlU lb4zoy 


Stromgrcn 




4.89 


0.08 


rlU ib4zoy 


Stromgren 


b 


4.89 


0.08 


rlU ib4zoy 


Stromgrcn 


u 


6.27 


0.08 


rlU ib4zoy 


Stromgrcn 


u 


6.25 


0.08 


rlU ib4zoy 


Stromgrcn 


u 


6.26 


0.08 


rlJJ ib4zoy 


Stromgren 


V 


5.30 


0.08 


rlJJ ib4zoy 


Stromgrcn 


V 


5.29 


0.08 


rlU ib4zoy 


Stromgrcn 


V 


5.29 


0.08 


rlU ib4zoy 


Stromgrcn 


y 


4.63 


0.08 


rlU ib4zoy 


Stromgrcn 


y 


4.63 


0.08 


rlU ib4zoy 


Stromgrcn 


y 


4.63 


0.08 


rlU i 1 Jbb f 


1240 


248 


3.32 


0.05 


rlU i ( dbb ( 


1250 


250 


3.32 


0.05 


rlU i ( dbb f 


1250 


250 


3.30 


0.05 


rlU i 1 Jbb f 


1650 


330 


3.08 


0.05 


rlU i 1 Jbb f 


2200 


440 


3.06 


0.05 


rlU i 1 Jbb ^ 


2200 


440 


3.04 


0.05 


rlU i 1 Jbb ^ 


2210 


442 


3.06 


0.05 


rlU i ( Jbb ^ 


3400 


680 


3.01 


0.05 


rlU i 1 Jbb f 


Geneva 


B 


3.80 


0.08 


rlU i i Jbb f 


Geneva 


Bl 


4.81 


0.08 


rlU i i Jbb ( 


Geneva 


B2 


5.18 


0.08 


rlU i I Jbb ^ 


Geneva 


G 


5.27 


0.08 


HD 173667 


Geneva 


U 


5.12 


0.08 


HD 173667 


Geneva 


V 


4.19 


0.08 


HD 173667 


Geneva 


VI 


4.93 


0.08 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.66 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.66 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.67 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.65 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.65 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.65 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.66 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.65 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.65 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.67 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.65 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.67 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


B 


4.66 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


K 


2.96 


0.09 


HD 173667 


Johnson 


R 


3.80 


0.05 



Reference 



Pfleiderer et al. ^966) 

Cou sins (1984) 
^ozok (1985J 
Kozok (1985) 
j^crmilliod (1986) 

Arp (19581 
Sadler. D.H. (igei) 
^ikrasov^^^_al^ ^962) 
Cousins fc Stov (1962) 
^ousins ^96^ 

Johnso]^^^^^ ^^6^ 
Jolinson ct ^^6^ 
^^^^^rcz-Morcno^^^^^^^ ^^6^ 

Pfleido rcr ot al. (19661 
^n^Sawa (19fii^ 
Cousins (1984) 
j<ozok (1985* 
Kozok (1985 ) 
Mermilliod (19861 
Cr^wfordetaL (1966) 
Gr0nbech fc Olsen (1976 ) 
^aucl^&_^erinilliod |[1998b) 
Cr^wfordetal. (1966) 
Gr0nbech fc Olaen (1976 ) 



Hauck fc Mermilliod I 

Cr^wfordetaL (1966) 
Gr0nbech fc Olsen (1976 1 



Mermilliod I 



Cr^wfordetal. (1966) 
Gr0nbech fc Olaen (1976 1 



JJauc^&_^ermilliod (1998b) 
Selbv et al. (1988 1 



Blackwoll c t al. (1990) 
Aumann & Probst ^991) 
Aumarm^_^robst ^99^) 

S clbv et al. (1988 1 
Aumann fc Probst (199^ 

Blackwoll ct al. (1990) 
Auman n & Probst (19911 
Rufcncr (1976j 
^fcncr (1976") 
^fcncr (1976') 
^foncr (1976^ 
Rufcncr ( 1976 ) 
Rufener (1976 ) 
Rufener (1976 ) 
^Jolmsoi^^^o^^ ^53) 
^ikrasov^^^_al^ ^962) 

Oia (1963 1 
^^inggrei^^^^a ^^6^ 

Arisue (19661 
^^^^^e^^^ore^^^^^^^^ ^^6^ 
^nag^wa ^^6^ 
Neckel (19741 
Nicolet (1978 1 
Kozok (19851 
Mermilliod (1986) 
^^^^^^^^^^^e^^^o^ ^^6^b) 
Johnson et al. (19661 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
Wavelength 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 173667 


Johnson 


U 


4.66 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


U 


4.67 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


u 


4.67 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


u 


4.67 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


u 


4.67 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


u 


4.69 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


u 


4.65 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


u 


4.66 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


u 


4.68 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


u 


4.67 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.20 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.20 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.17 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.21 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.19 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.19 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.19 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.20 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.19 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.20 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.21 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.19 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.21 


0.05 


HD 173667 


Johnson 


V 


4.21 


0.05 


HD 173667 


Stromgren 


b 


4.51 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


b 


4.51 


0.08 


HD 173667 


Stromgren 


b 


4.51 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


u 


5.93 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


u 


5.93 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


u 


5.93 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


V 


4.98 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


V 


4.98 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


V 


4.98 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


y 


4.20 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


y 


4.20 


0.08 


HD 173667 


Stromgrcn 


y 


4.20 


0.08 


HD 177724 


1240 


248 


2.91 


0.05 


HD 177724 


1250 


250 


2.93 


0.05 


HD 177724 


2200 


440 


2.92 


0.05 


HD 177724 


2200 


440 


2.90 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


2.99 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


2.99 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


2.99 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


2.99 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.01 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.01 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.01 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.01 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


2.99 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


2.99 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.01 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.01 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


B 


3.00 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


I 


2.98 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


I 


3.19 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


J 


2.93 


0.05 



Reference 



Johnson & Mo^^ ^5^) 
.Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson c^^^ ^^6^ 

Argue (19661 
Gutierrez- Mo reno & et al. 
^n^gawa (196_7) 
^icolot (1978) 
J<ozok (1985) 
MCTm illiod (1986) 
^^^^^o^^^^^^^^n (^^5^ 
^ikrasov^^^_al^ ^962) 

Oia (1963 ) 
^^inggrei^^^^a ^^6^ 

^rgue (1966) 
^^^^^^^^^orcno & c^^^^ ^^6^ 

Neckel (1974 ) 
Nicolet (1978 ') 
Kozok (1985) 
Mermilliod (19861 
Cr^wfordetal. (1966) 
Cr^wfordetal. (1966) 
JJaucl^&_^ermilliod ^998b) 
Cr^wfordetal. (1966) 
Cr^wfordetal. (1966) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 



Cr^wfordetal. (1966) 
Cr^wfordetal. (1966) 
JJauc^^^ermilliod ^998b) 
Crawford et al. (1966) 
Crawf ord et al. (1966) 
Hauck fc Mermil liod (1998b) 
^egget^^t_aL (1986 ) 



Johnson ct^^^ ^^6^ 
Lcggctt ct_al^ ^986) 
Johns ^^^^^^^r^ ^^5^ 
^^^^s^^^^^^^r^ ^^5^ 

Sadler. D.H. (1961) 
Sadler. D.H. (1961) 

L^ua; 



1 fc Or, 



1965) 

ren fc Oia (1965) 



Ljung 

Hag ekvist fc Oia (1966) 
HasEkvist fc Oia (1966) 
Johnson ct ^^6^ 
Johnson c^^^ ^^6^ 

^^^^^e^^^ore^^^^^^^^ ^^6^ 
^^^^^e^^^ore^^^^^^^^ ^^6^ 

Hagekvist fc Oia (1969) 
Hagekvist fc Oia (1969) 
Haeekvist fc Oia (1970) 
^cckcl (1974) 
^cckcl (1974) 
^liott (1974) 
^liott (1974) 
_Nicolot (1978 ) 
Mormillio^ (1986) 
Johnson^j^^^^ ^^6^ 
Ncugeba^ ^^^^e^^^Q^ (^069^ 
Johnson et al. (1966 ) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 


HD 


\Vave length 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


HD 177724 


Johnson 


K 


2.92 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


K 


2.94 


0.08 


HD 177724 


Johnson 


R 


2.98 


0.05 


HD 177724 


Johnson 


U 


2.98 


0.05 


tlL) Lilt 24 


Johnson 


U 


2.98 


0.05 


tlL) L 1 1 1 24 


Johnson 


U 


2.99 


0.05 


tlL) L 1 1 1 24 


Johnson 


U 


2.99 


0.05 


rlU 1 1 1 1 24 


Johnson 


U 


2.99 


0.05 


rlU 1 f 1 f 24 


Johnson 


U 


2.99 


0.05 


rlU 1 1 I 1 24 


Johnson 


U 


3.07 


0.05 


rlU L 1 1 1 24 


Johnson 


U 


3.07 


0.05 


tlL) L 1 1 1 24 


Johnson 


U 


3.02 


0.05 


rlU L 1 1 1 24 


Johnson 


U 


3.02 


0.05 


rlU L 1 1 1 24 


Johnson 


U 


2.99 


0.05 


rlU 1 1 1 1 24 


Johnson 


U 


3.01 


0.05 


rlU 1 f 1 f 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


rlU 1 ( ( ( J4 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


rlU L 1 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


rlU L 1 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


jnu L 1 1 1 zi 


Johnson 


^ 




^■^^ 


rlU L 1 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


xtU L ( ( ( 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


xlU 1 ( ( ( 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


xlU 1 ( ( ( J4 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


rlU L 1 ( ( 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


rlU Li 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


rlU LI 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


ML) LI 1 1 24 


Johnson 


V 


2.98 


0.05 


rlU LI 1 1 24 


Johnson 


V 


2.98 


0.05 


rlJJ Li ( i 24 


Johnson 


V 


2.98 


0.05 


rlJJ 1777J4 


Johnson 


V 


2.98 


0.05 


rlU LI 1 1 24 


Johnson 


V 


2.98 


0.05 


rlU LI 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


rlU LI 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


ML) LI 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


ML) LI 1 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


ML) LI I 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


ML) LI I 1 24 


Johnson 


V 


2.99 


0.05 


ML) L 1 1 1 24 


Stromgren 


b 


3.01 


0.08 


ML) L 1 1 1 24 


Stromgrcn 


b 


3.00 


0.08 


ML) L 1 1 1 24 


Stromgren 


b 


3.00 


0.08 


ML) L 1 1 1 24 


Stromgrcn 


b 


3.00 


0.08 


ML) L 1 1 1 24 


Stromgrcn 


b 


3.01 


0.08 


ML) L 1 1 1 24 


Stromgrcn 


b 


3.00 


0.08 


ML) L 1 1 1 24 


Stromgren 


b 


3.03 


0.08 


ML) L 1 1 1 24 


Stromgren 




3.00 


0.08 


HD 177724 




^ 


4.42 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


u 


4.43 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


u 


4.40 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


u 


4.40 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


u 


4.38 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


u 


4.41 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


u 


4.40 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


V 


3.17 


O.OS 


HD 177724 


Stromgren 


V 


3.17 


O.OS 


HD 177724 


Stromgren 


V 


3.16 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


V 


3.16 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


V 


3.16 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


V 


3.16 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


V 


3.16 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


y 


2.99 


O.OS 


HD 177724 


Stromgren 


y 


2.99 


O.OS 


HD 177724 


Stromgren 


y 


2.99 


O.OS 


HD 177724 


Stromgren 


y 


2.99 


O.OS 


HD 177724 


Stromgren 


y 


2.99 


O.OS 


HD 177724 


Stromgren 


y 


2.99 


O.OS 



Reference 



xTohnson ct al. fl966) 
^^m^^cbaucl■ ifc Lcighton ^^6^b) 
Johnson ct al. (^96^ 
^^^^^^^^^^^^^ ^^5^ 
Johnson^^fc^^Iarri^ ^^54) 
Johnson e^^^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 

Elliott fl974') 
^liott (1974) 
^icolot (1978) 
Mormilliod (1986) 
Johnson & H^^^ ^^54) 
Joh nson ^^54) 
Sadler. D.H. (1961) 
Sadler. D.H. (1961) 
^LjunKgrcn 4^^^a ^^6^ 
Ljunggrcn &:^^a ^^6^ 
Haggkvist fc Oia (1966) 
Haggkvist fc Oia (1966) 
.Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
Johnson ct^^^ ^^6^ 
^^^dcrrcz-Morcn^^^^^^^ ^^6^ 
Gutierrez- Moreno fc et al. (1966) 



Haggkvist fc Oia (1969) 
Haggkvist fc Oia (1969) 
Haggkvist fc Oia (1970) 
Neckel (1974 ) 
Nec kel (1974) 
^liott (1974) 
Elliott (1974) 
Nicolet (1978 ) 
Mermilliod (1986) 



Cam eron (1966) 
^^^^^e]^^ Gyldenke^^ ^^^0) 
Crawford & Barnes (1970) 



Crawford et al. (1972 ) 

^tokes ^972a) 
Philip fc Philip (1973 ) 



^^oner ^992) 

Hauek fc Mermilliod (1998b) 



Tavlo 



Ca meron (1966) 
^^^^^ei^^^^^^^^^er^e ^^7^ 

Crawford fc Barnes (1970 ) 
Crawford et al. (1972 ) 

^okos (1972a) 
Philip & Philip (1973) 
_Hauek & Mermilliod (1998b) 
Cameron (1966) 
^^^^^^^^^^^^^^^ker^e ^^7^ 
Crawford fc Barnes (1970 ) 
Crawford et al. (1972 ) 

_Stokes (1972a) 
Philip fc Philip ( 1973 ) 
Hauek fc Mermilliod (1998b) 
Cameron (1966) 
^^^^^^^^^^^^^^^ker^e ^^^0) 
Crawford fc Barnes (1970 ) 
Crawford et al. (1972 ) 

Stokes (1972a ) 
Philip fc Philip (1973 ) 
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Table 8 — Continued 



Object 
HD 


System / 
Wavelength 


Bandpass 
Bandwidth 


Value 
(mag) 


Error 
(mag) 


HD 177724 


Stromgrcn 


y 


2.99 


0.08 


HD 177724 


Stromgren 


y 


2.99 


0.08 


HD 182572 


1250 


250 


3.92 


0.05 


HD 182572 


1280 


256 


3.84 


0.05 


HD 182572 


1650 


330 


3.59 


0.05 


HD 182572 


1650 


330 


3.55 


0.05 


HD 182572 


2190 


438 


3.49 


0.05 


HD 182572 


2200 


440 


3.53 


0.05 


HD 182572 


Geneva 


B 


5.15 


0.08 


HD 182572 


Geneva 


Bl 


6.31 


0.08 


HD 182572 


Geneva 


B2 


6.38 


0.08 


HD 182572 


Geneva 


G 


6.18 


0.08 


HD 182572 


Geneva 


U 


6.78 


0.08 


HD 182572 


Geneva 


V 


5.16 


0.08 


HD 182572 


Geneva 


VI 


5.92 


0.08 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.94 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.95 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.89 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.88 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.94 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.93 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.91 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.91 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


B 


5.90 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


U 


6.34 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


U 


6.38 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


U 


6.36 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


U 


6.36 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


U 


6.35 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


U 


6.35 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


U 


6.32 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.15 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.17 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.12 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.16 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.16 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.17 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.17 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.16 


0.05 


HD 182572 


Johnson 


V 


5.12 


0.05 


HD 185144 


1250 


250 


3.34 


0.05 


HD 185144 


1250 


250 


3.32 


0.05 


HD 185144 


1250 


250 


3.32 


0.05 


HD 185144 


2200 


440 


2.86 


0.05 


HD 185144 


2200 


440 


2.78 


0.05 


HD 185144 


2200 


440 


2.78 


0.05 


HD 185144 


3400 


680 


2.63 


0.05 


HD 185144 


3400 


680 


2.53 


0.05 


HD 185144 


Geneva 


B 


4.71 


0.08 


HD 185144 


Geneva 


Bl 


5.90 


0.08 


HD 185144 


Geneva 


B2 


5.94 


0.08 


HD 185144 


Geneva 


G 


5.67 


0.08 


HD 185144 


Geneva 


U 


6.27 


0.08 


HD 185144 


Geneva 


V 


4.67 


0.08 


HD 185144 


Geneva 


VI 


5.45 


0.08 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.47 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.49 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.50 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.46 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.49 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.49 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.44 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.49 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.49 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.49 


0.05 


HD 185144 


Johnson 


B 


5.47 


0.05 



Reference 



Taylor & Joner (19921 
Hauck fc Mermilliod f 1998b 1 
Carnev fl983b 1 
^lonso_e^_al^ ^994) 

Carnev f 1983b ') 
Alonso ot al. (1994) 
Alon so ot al. (19941 
Carnev (19S3b) 
Rufcner (1976) 
^foner (19763 
Rufcner (1976) 
Rufcner (1976') 
Rufcner (1976) 
^fcncr (1976) 
^fcncr (1976) 
^oman (1955) 
_Johnson_fc_JCnucklcs (^^5^ 
^^cono^^^^ ^57) 
^junggre^^^^^a ^^6^ 
Johnso n et al. ( 1966 ) 

^rguc (1966) 
Co~lev et al. (1967 1 
McClure (19701 
Mermilliod (19861 



^oman (1955) 
Johnson & Knuckles (1957) 
Johns on ct al. (1 966 ) 

^rgue (1966) 
Cowley ct al. (1967 1 
McClure (1970 1 
Mermilliod (1986) 
Roman (1955) 
Johnson & Knuckles (1957) 
^Niconoy et al. ^57) 
^junggrcn cS^^^a ^^6^ 
^^^^^^^^^^^ ^^6^ 

Argue (1966 1 
^owle^_et_al^ [1967) 
McC lure (1970) 
Merm illiod (19861 
Johnson ^^965^) 
Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson ct al. ^^6^ 

^^^^^on ^^65^) 
Johnson et al. (1966) 



^^^^^on ct al. (^6^ 

Joh nson (1965a) 
^^^^^on ct al. (1^6^ 
Rufcner (1976) 
Rufcner (1976) 
Rufcner (1976) 
Rufcner (1976) 
Rufcner (1976) 
Ruf cner (1976) 
Rufcner ( 1976" ) 
^^^^^o^^^^^^^^n ^^^3) 
^cono^^^ ^57) 
Oia (1963 ) 
^^inggrei^^^^a ^^6^ 
John son (1964) 
Joh nson (1965a) 
Hagekvist & Oia~966) 

Argue I 



Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


B 


HD 


185144 


Johnson 


I 


HD 


185144 


Johnson 


J 


HD 


185144 


Johnson 


K 


HD 


185144 


Johnson 


L 


HD 


185144 


Johnson 


R 


HD 


185144 


Johnson 


U 


HD 


185144 


Johnson 


U 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


u 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Johnson 


V 


HD 


185144 


Stromgren 


b 


HD 


185144 


Stromgren 


b 


HD 


185144 


Stromgren 


b 


HD 


185144 


Stromgren 


b 


HD 


185144 


Stromgren 


b 


HD 


185144 


Stromgren 


b 


HD 


185144 


Stromgren 


u 



5.46 


0.05 


Cowlev ct al. (1967) 


5.46 


0.05 


HiieEkvist & Oia (19691 


5.45 


0.05 


HaEEkvist & Oia (19701 


5.47 


0.05 


Fernic ct ^^) 


5.48 


0.05 


^ennens fc Heifer ^7^) 


5.54 


0.05 


Moffett & Barnes (19791 


5.47 


0.05 


^83) 


5.46 


0.05 


^a (^8^ 


5.46 


0.05 


Oia (1985b1 


5.46 


0.05 


Oia (1985a) 


5.47 


0.05 


Oia (1985a) 


5.47 


0.05 


^a ^86) 


5.46 


0.05 


Mormilliod (1986) 


3.63 


0.05 


Johnson ct al. (1^6^ 


3.32 


0.05 


Johnson ct al. (1966) 


2.78 


0.05 


Johnson et al. (1966) 


2.53 


0.05 


Johnson et al. (1966) 


4.04 


0.05 


Johnson et al. (1966) 


5.86 


0.05 


Johnson Morgan (1953) 


5.86 


0.05 


Johnson (1964) 


5.86 


0.05 


Johnson fl965a) 


5.86 


0.05 


Johnson ct al. (1966) 


5.86 


0.05 


Johnson et al. (1966) 


5.86 


0.05 


Johnson et al. (1966) 


5.84 


0.05 


^^ue ^66) 


5.85 


0.05 


Cowlev et al. (1967) 


5.86 


0.05 


Fernie et al. (1971) 


5.82 


0.05 


Jennena & Heifer (1975) 


5.87 


0.05 


Oia (1983) 


5.86 


0.05 


^ja (^1984) 


5.85 


0.05 


^^85b) 


5.85 


0.05 


^^S5a) 


5.87 


0.05 


^ja ^9S5a) 


5.85 


0.05 


^a ^86) 


5.84 


0.05 


Mermilliod (1986) 


4.68 


0.05 


Johnson 8z Morgan (1953) 


4.69 


0.05 


Niconov et al. (1957) 


4.71 


0.05 


^^a ^^63 ) 


4.68 


0.05 


^^inggrcn & Oia ^^6^ 


4.69 


0.05 


Johnson (196^) 


4.69 


0.05 


Johnson ^^6^a) 


4.67 


0.05 


Jlaggkvist & Oia (1966) 


4.69 


0.05 


Johnson ct al. (1966) 


4.69 


0.05 


Johnson et al. (1966) 


4.69 


0.05 


Johnson et al. (1966) 


4.68 


0.05 


Argue (1966) 


4.68 


0.05 


Cowlev et al. (1967) 


4.67 


0.05 


HaEEkvist & Oia (1969) 


4.68 


0.05 


HaEEkvist & Oia (1970) 


4.68 


0.05 


Fernie et al. (1971) 


4.69 


0.05 


Jennens Sz Heifer (1975) 


4.75 


0.05 


Moffett & Barnes (1979) 


4.67 


0.05 


Oia (1983) 


4.67 


0.05 


Oia (1984) 


4.67 


0.05 


Oia (1985b) 


4.68 


0.05 


Oia (1985a) 


4.69 


0.05 


O^ia (1985a) 


4.67 


0.05 


Oia (1986) 


4.68 


0.05 


Mermilliod (1986) 


5.17 


0.08 


Crawford & Barnes (1970) 


5.17 


0.08 


^Iscn (1983) 


5.18 


0.08 


Tavlm- & Joner (1992) 


5.17 


0.08 


Olsen (1993) 


5.18 


0.08 


Olsen (1993) 


5.17 


0.08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


7.02 


0.08 


Crawford & Barnes (1970) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


185144 


Stromgrcn 


u 


7 


03 





08 


Olsen (1983) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


u 


7 


02 





08 


Olsen (_1993 ) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


u 


7 


04 





08 


Olsen (_1993) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


u 


7 


03 





08 


Hauck & Mermilliod dQQSbl 


HD 


185144 


Stromgrcn 


V 


5 


96 





08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


V 


5 


97 





08 


Olsen (1983) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


V 


5 


95 





08 


^Isen ^1993) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


V 


5 


97 





08 


Olsen (1993) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


V 


5 


97 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


y 


4 


70 





08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


y 


4 


70 





08 


Olsen (1983) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


y 


4 


70 





08 


Tavlor & Joner (1992) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


y 


4 


70 





08 


^sen ^93 ) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


y 


4 


70 





08 


Olsen (1993) 


HD 


185144 


Stromgrcn 


y 


4 


70 





08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


HD 


185395 


1240 


248 


3 


75 





05 


Selbv ct iiL (1988) 


HD 


185395 


1250 


250 


3 


75 





05 


Blackwcll e^^ ^9^) 


HD 


185395 


2200 


440 


3 


52 





05 


Selbv ct iiL (1988) 


HD 


185395 


2210 


442 


3 


52 





05 


Jilackwcll ciT^l. (1990) 


HD 


185395 


Geneva 


B 


3 


99 





08 


~ ^fener (1976) 


HD 


185395 


Geneva 


Bl 


4 


97 





08 


^fener (1976) 


HD 


185395 


Geneva 


B2 


5 


37 





08 


^fener (1976) 


HD 


185395 


Geneva 


G 


5 


56 





08 


^fener (1976.) 


HD 


185395 


Geneva 


U 


5 


28 





08 


Rufener (1976) 


HD 


185395 


Geneva 


V 


4 


48 





08 


Rufener (1976) 


HD 


185395 


Geneva 


VI 


5 


20 





08 


Rufener (1976) 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


86 





05 


Johnson Ik Knuckles (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


86 





05 


Johnson & Knuckles (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


84 





05 


Niconov ct al. (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


84 





05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


87 





05 


Liunggren &: Oia (1965) 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


87 





05 


Jjjunggren i^^^^a ^^6^ 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


86 





05 


Johnson et^^^ ^^6^ 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


86 





05 


Johnson et^^^ i^QG^ 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


86 





05 


Johnson e^^^ ^^6^ 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


86 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


86 





05 


Nicolet (1978) 


HD 


185395 


Johnson 


B 


4 


86 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


185395 


Johnson 


I 


3 


91 





05 


Johnson c^^^ ^^6^ 


HD 


185395 


Johnson 


R 


4 


12 





05 


Johnson et^^ ^^6^) 


HD 


185395 


Johnson 


U 


4 


83 





05 


Johnson k Knuckles (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


U 


4 


83 





05 


Johnson Ik Knuckles (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


u 


4 


83 





05 


Johnson et al. (1966) 




185395 


Johnson 












J onnson et ai. i lyoD I 


HD 


185395 


Johnson 


u 


4 


84 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


185395 


Johnson 


u 


4 


84 





05 


^^^^son et al. (1^6^ 


HD 


185395 


Johnson 


u 


4 


83 





05 


^icolet (1978) 


HD 


185395 


Johnson 


u 


4 


83 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


48 





05 


Johnson &; Knuckles (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


48 





05 


Johnson &: Knuckles (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


46 





05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


46 





05 


Niconov et al. (1957) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


52 





05 


J^iunggren .S^^^a ^^6^ 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


52 





05 


Ljunggren .^^^^a ^^6^ 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


47 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


47 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


47 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


47 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


185395 


Johnson 


V 





37 





05 


Imagawa (1967) 


HD 


185395 


Johnson 


V 





37 





05 


^n^gawa (196^ 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


48 





05 


Nicolet (1978) 


HD 


185395 


Johnson 


V 


4 


48 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


b 


4 


74 





08 


Crawford et al. (1966) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


b 


4 


74 





08 


Cameron (1966) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


b 


4 


74 





08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


b 


4 


74 





08 


Piirola (1976) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 


HD 


185395 


Stromgrcn 


b 


4 


74 





08 


^^scn ^^83 ) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


^ 


4 


75 





08 


Tavlor & Joner a992'l 


HD 


185395 


Stromgrcn 


b 


4 


74 





08 


^^^en ^^93 ) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


b 


4 


74 





08 


Olscn (1993) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


b 


4 


74 





08 


rlauck & MermiUioa (lyyab) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


u 


6 


09 





08 


^rawford et al. (1^66) 


HD 


185395 


Stromgrcn 




6 


08 





08 




HD 


185395 


Stromgrcn 


u 


6 


09 





08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


185395 


Stromgrcn 




6 


08 





08 


Piirola (1976) 


HD 


185395 


romgrcn 




6 


08 





08 


Olsen (1983) 


HD 


185395 


Stromgrcn 




6 


07 





08 




HD 


185395 


Stromgrcn 




6 


08 





08 




HD 


185395 


Stromgrcn 


u 


6 


08 





08 


t^^ucK & McrmiUioa ^^y^bj 
Orawiora et al. ( 1966 ) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


V 


5 


16 





08 


HD 


185395 


Stromgrcn 


V 


5 


16 





08 


Cameron (1966) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


V 


5 


16 





08 


^r^^^^d & Barnes (^^^0^) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


V 




16 





08 


Piirola (1976) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


V 


5 


16 





08 




HD 


185395 


Stromgrcn 




5 


15 





08 


Ulsen (lyyjj 


HD 


185395 


Stromgrcn 




5 


16 





08 


Ulscn (^iyyoj 


HD 


185395 


Stromgrcn 




5 


16 





08 


rlaucK 6i iVlermilliod (lyyfSb) 
Crawford et al. ( lyoD ) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 


HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 


Cameron fl966) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 


Crawford & Barnes (1970) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 


riiiuLA 1 ± y 1 o 1 


HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 


Ulsen (iyodj 


HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 


iavlor & Joner (lyyj) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 




HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 


Olsen (1993 ) 


HD 


185395 


Stromgrcn 


y 


4 


48 





08 


rlauck &: MermiUiod (lyyab) 


HD 


210418 


1250 


250 


3 


38 





05 


Guetter ( ly / i ) 


HD 


210418 


1600 


320 


3 


38 





05 


Guettcr (19/ i } 


HD 


210418 


2200 


440 


3 


33 





05 


Guettcr ( iy / i } 


HD 


210418 


3400 


680 


3 


29 





05 


Guettcr ( iy / i } 


HD 


210418 


Geneva 


B 


2 


65 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


210418 


Crcncva 


Bl 


3 


58 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


210418 


Geneva 


B2 


4 


13 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


210418 


Geneva 


G 


4 


65 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


210418 


Geneva 


U 


4 


23 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


210418 


Geneva 


V 


3 


48 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


210418 


Geneva 


VI 


4 


20 





08 


Rufcner (1976) 


HD 


210418 


Johnson 


B 


3 


60 





05 


Dadler. U.rl. ( lybl ) 


HD 


210418 


Johnson 


B 


3 


60 





05 


Cousins & otov (lyo^) 


HD 


210418 


Johnson 


B 


3 


60 





05 


Cousins (1964) 


HD 


210418 


Johnson 


B 


3 


59 





05 


rlagEkvist & Ola (lybb) 


HD 


210418 


Johnson 


B 


3 


62 





05 


Johnson e^^^ ^^6^ 


HD 


210418 


Johnson 


B 


3 


62 





05 


Jolinson c1^^^ ^^6^ 


HD 


210418 


Johnson 


B 


3 


62 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


B 


3 


59 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


210418 


Johnson 


I 


3 


46 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


R 


3 


50 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


U 


3 


70 





05 


Cousins & Stoy (1962) 


HD 


210418 


Johnson 


U 


3 


68 





05 


^usins (1964) 


HD 


210418 


Johnson 


u 


3 


72 





05 


^^^^son et al. (196^ 


HD 


210418 


Johnson 


u 


3 


72 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


u 


3 


73 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


u 


3 


64 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


210418 


Johnson 


V 


3 


52 





05 


Sadler, D.H. (1961) 


HD 


210418 


Johnson 


V 


3 


52 





05 


Cousins & Stoy (1962) 


HD 


210418 


Johnson 


V 


3 


52 





05 


Cousins (1964) 


HD 


210418 


Johnson 


V 


3 


50 





05 


Haggkyist & Oia (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


V 


3 


55 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


V 


3 


55 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


V 


3 


55 





05 


Johnson et al. (1966) 


HD 


210418 


Johnson 


V 


3 


48 





05 


Mermilliod (1986) 


HD 


210418 


Stromgrcn 


b 


3 


55 





08 


Crawford et al. (1966) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


^'Vavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 210418 


Stromgren 


b 


3, 


HD 210418 


Stromgren 


b 


3, 


HD 210418 


Stromgren 


u 


5, 


HD 210418 


Stromgren 


u 


5, 


HD 210418 


Stromgren 


u 


5 


HD 210418 


Stromgren 


V 


3, 


HD 210418 


Stromgren 


V 


3, 


HD 210418 


Stromgren 


V 


3, 


HD 210418 


Stromgren 


y 


3, 


HD 210418 


Stromgren 


y 


3, 


HD 210418 


Stromgren 


y 


3, 


HD 213558 


1240 


248 


3, 


HD 213558 


2200 


440 


3, 


HD 213558 


Geneva 


B 


2 


HD 213558 


Geneva 


Bl 


3, 


HD 213558 


Geneva 


B2 


4, 


HD 213558 


Geneva 


G 


4, 


HD 213558 


Geneva 


u 


4, 


HD 213558 


Geneva 


V 


3, 


HD 213558 


Geneva 


VI 


4, 


HD 213558 


Johnson 


B 


3 


HD 213558 


Johnson 


B 


3, 


HD 213558 


Johnson 


B 


3, 


HD 213558 


Johnson 


B 


3, 


HD 213558 


Johnson 


B 


3, 


HD 213558 


Johnson 


I 


3, 


HD 213558 


Johnson 


R 


3, 


HD 213558 


Johnson 


U 


3, 


HD 213558 


Johnson 


u 


3, 


HD 213558 


Johnson 


u 


3, 


HD 213558 


Johnson 


u 


3, 


HD 213558 


Johnson 


V 


3, 


HD 213558 


Johnson 


V 


3, 


HD 213558 


Johnson 


V 


3, 


HD 213558 


Johnson 


V 


3, 


HD 213558 


Johnson 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


b 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


b 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


b 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


b 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


b 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


b 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


b 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


b 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


u 


5, 


HD 213558 


Stromgren 


u 


5, 


HD 213558 


Stromgren 


u 


5, 


HD 213558 


Stromgren 


u 


5 


HD 213558 


Stromgren 


u 


5 


HD 213558 


Stromgren 


u 


5, 


HD 213558 


Stromgren 


u 


5, 


HD 213558 


Stromgren 


u 


5, 


HD 213558 


Stromgren 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


V 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


y 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


y 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


y 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


y 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


y 


3, 


HD 213558 


Stromgren 


y 


3, 



.54 


0. 


.08 


Perry (1969) 


.55 


0. 


.08 


Hauck & Mermilliod fl998b1 


.05 


0. 


.08 


Crawford et al. ^1966) 


.05 


0. 


.08 


Perry (19691 


.05 


0. 


.08 


Hauck & Mermilliod (1998b') 


,76 


0. 


.08 


^Crawford et al. (1966) 


,75 


0. 


.08 


Perry (1969) 


,76 


0. 


.08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


,50 


0. 


.08 


Crawford et al. (1966) 


,50 


0. 


.08 


Perry (1969) 


,50 


0. 


.08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


,75 


0. 


.05 


Leggett et al. (1986) 


,75 


0. 


.05 


^eggett et al. (1986) 


,82 


0. 


.08 


Rufencr (1976.) 


.72 


0. 


.08 


^foner (1976") 


.32 


0. 


.08 


Rufcner (1976) 


.95 





.08 


Rufcner (1976) 


.28 


0. 


.08 


Rufcner (1976) 


.76 


0. 


.08 


^foner (1976) 


.45 





.08 


Rufcner (1976) 


.76 


0. 


.05 


Haggkvist & Oja 7l966) 


.78 


0. 


05 


Johnson et al. (1966) 


78 


0. 


.05 


Johnson et al. (1966) 


.78 





05 


Johnson et al. (1966) 


.77 


0. 


.05 


Mermilliod (1986) 


.80 


0. 


.05 


Johnson et al. (1966) 


.77 


0. 


.05 


Johnson et al. (1966) 


.78 


0. 


.05 


Johnson ct^^^ ^^6^ 


.78 


0. 


.05 


Johnson ct al. (1966) 


.78 


0. 


.05 


Johnson et al. (1966) 


.80 


0. 


.05 


Mermilliod (19861 


.75 


0. 


.05 


Haggkvist &: Oia (1966) 


.77 


0. 


.05 


Johnson ct^^ ^^6^ 


.77 


0. 


.05 


Johnson ct al. (1966) 


.77 


0. 


.05 


Johnson ct al. (1966) 


.73 


0. 


.05 


Mermilliod (1986) 


.79 


0. 


.08 


Cameron (1966) 


.79 


0. 


.08 


Perry (1969) 


.78 


0. 


.08 


^^^inscn & Gyldcnkernc (19^0) 


.78 


0. 


.08 


Crawford & Barnes (1970) 


.78 


0. 


.08 


~ Crawford ct al. (1972)" 


.77 


0. 


.08 


^iirola (1976^ 


.78 


0. 


.08 


Warren & Hesscr (1977) 


.78 





.08 


nauck 6i iVlcrmilliod (lyysu) 


.15 


0. 


.08 


Cameron (1966) 


.19 


0. 


.08 


J>crry (1969)" 


.14 


0. 


.08 


Johansen & Gvldcnkerne (1970) 


.16 


0. 


.08 


Crawford & Barnes (1970) 


.16 


0. 


.08 


Crawford et al. (1972) 


.13 


0. 


.08 


Piirola (1976) 


.13 


0. 


.08 


Warren & Hesser (1977) 


.16 


0. 


.08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


.96 


0. 


.08 


Cameron (1966) 


.96 


0. 


.08 


Perry (1969) 


.95 


0. 


.08 


Johansen Sz Gvldcnkerne (1970) 


.95 


0. 


.08 


Crawford & Barnes (1970) 


.95 


0. 


.08 


Crawford et al. (1972) 


.94 


0. 


.08 


Piirola (1976) 


.94 


0. 


.08 


Warren & Hesser (1977) 


.95 


0. 


.08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 


.78 


0. 


.08 


Cameron (1966) 


.78 


0. 


.08 


Perry (1969)" 


.78 


0. 


.08 


Johansen Sz Gvldenkerne (1970) 


.78 


0. 


.08 


Crawford & Barnes (1970) 


.78 


0. 


.08 


Crawford et al. (1972) 


.78 


0. 


.08 


Piirola (1976) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 


213558 


Stromgrcn 


y 


3, 


78 


0.08 


HD 


213558 


Stromgren 


y 


3, 


,78 


0.08 


HD 


215648 


1240 


248 


3, 


,22 


0.05 


HD 


215648 


1250 


250 


3, 


,22 


0.05 


HD 


215648 


2200 


440 


2 


,92 


0.05 


HD 


215648 


2210 


442 


2 


,92 


0.05 


HD 


215648 


Geneva 


B 


3, 


,84 


0.08 


HD 


215648 


Geneva 


Bl 


4, 


.85 


0.08 


HD 


215648 


Geneva 


B2 


5 


.21 


0.08 


HD 


215648 


Geneva 


G 


5, 


,27 


0.08 


HD 


215648 


Geneva 


U 


5, 


.12 


0.08 


HD 


215648 


Geneva 


V 


4, 


.19 


0.08 


HD 


215648 


Geneva 


VI 


4, 


,94 


0.08 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,69 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,71 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,70 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,77 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,69 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,69 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,69 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,70 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,71 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,71 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,70 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,69 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,69 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,70 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


B 


4, 


,71 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


I 


3, 


,45 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


R 


3, 


.76 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


R 


3, 


.74 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


U 


4, 


.66 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


U 


4, 


.75 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.66 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.67 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.67 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.69 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.73 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.70 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.67 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.70 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.70 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.68 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


u 


4, 


.71 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.19 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.20 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.20 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.23 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.19 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.19 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.19 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.19 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.20 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.21 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.19 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.20 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.20 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.20 


0.05 


HD 


215648 


Johnson 


V 


4, 


.21 


0.05 


HD 


215648 


Stromgren 


b 


4, 


.53 


0.08 


HD 


215648 


Stromgren 


b 


4, 


.53 


0.08 


HD 


215648 


Stromgren 


b 


4, 


.54 


0.08 


HD 


215648 


Stromgren 


b 


4, 


.53 


0.08 


HD 


215648 


Stromgren 


b 


4, 


.53 


0.08 


HD 


215648 


Stromgren 


u 


5, 


.89 


0.08 


HD 


215648 


Stromgren 


u 


5, 


.89 


0.08 



^^^^i^^^lcsscr ^^^) 

Hauck fc Mermilliod f 1998b 1 
Selbv et al. (•1988 1 
Bla ckwell et al. (19901 

Selbv et al. (1988 ) 
Blackw ell et al. (1990) 
Rufcncr (1976) 
^foncr (1976J 
Rufcncr (1976) 
^foncr (1976) 
Ruf cncr (1976) 
Rufcncr (1976) 
^fcncr (1976) 
Jolmson & Morgan (1953) 
Hogg (1958) 
Sadler. D.H. (1961) 
^^inggrei^^^^a ^^6^ 

Johnson et al. (1966) 



Argue (1966) 
^^^^^^^^^^ore^^^^^^^^ ^^6^ 
^owle^et_al^ ^967) 
^^^g^^a ^^6^ 

Moreno (1971) 
Moreno (1971) 
j<ozok (1985) 
Merm illiod (1986) 

^^^no ^^) 

Johnson & Morgan (1953) 
Hogg (1958) 
Johnson ct_^^ ^^6^) 
Johnson c^^^ ^^6^ 

Argue (1966) 
Gutierrez- Moreno Sz et al. 
£owle^^t_al^ ^967) 
^^^g^^a ^^6^ 

^oreno ^971) 
^oreno (WTVj 
Kozok (1985 ) 
Mer milliod (1986) 
Johnson & Morgan (1953) 
Hogg (1958) 
Sadler, D.H. (1961) 
Ljunggrcn &^^a ^^6^ 
Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson ct_aL_ ^^6^ 

Argue (1966) 
Guti errez- Moreno & e t al. 

Cowlcv ct al. (1967) 
^^^^^^^ ^^6^ 
^oreno (_1971) 
Moreno (JSTVj 
Kozoir(r<)R5) 
MCTmilliod (1986) 
Crawford ct al. (1966) 
J^rawford & Barnes (1970 ) 
" ^Warren & Hcsscr (1977) 
Kilkenny &: Menzies (1986 ) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 
Cr^wfordetaL (1966) 
Crawford fe Barnes (1970) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 215648 


Stromgrcn 


u 


5.92 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


u 


5.90 


0.08 


HD 215648 


Stromgrcn 


u 


5.89 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


V 


5.01 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


V 


5.01 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


V 


5.03 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


V 


5.01 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


V 


5.01 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


y 


4.20 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


y 


4.20 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


y 


4.20 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


y 


4.20 


0.08 


HD 215648 


Stromgren 


y 


4.20 


0.08 


HD 222368 


2200 


440 


2.90 


0.05 


HD 222368 


Geneva 


B 


3.79 


0.08 


HD 222368 


Geneva 


Bl 


4.82 


0.08 


HD 222368 


Geneva 


B2 


5.17 


0.08 


HD 222368 


Geneva 


G 


5.23 


0.08 


HD 222368 


Geneva 


U 


5.09 


0.08 


HD 222368 


Geneva 


V 


4.13 


0.08 


HD 222368 


Geneva 


VI 


4.90 


0.08 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.63 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.65 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.63 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.62 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.62 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.65 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.63 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.63 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.62 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.61 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


B 


4.62 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


I 


3.38 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


a 


3.69 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


R 


3.69 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.63 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.67 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.63 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.65 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.62 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.68 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.67 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.67 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.72 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.63 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.64 


0.05 


HD 222368 


Johnson 


u 


4.64 


0.05 



Warren fc Hesser ^977) 
J<ilkenn^^_^enzies ^1986) 
jJaucl^&_^erinilliod ^1998b) 
Cr^^or^^^^^L ^^66) 
Crawford & Barnes (1970 ) 
Warren 8z Hesser (1977) 
Jiifkonny & Menzies ( 1986) 
Hauck fc Mcrmilliod (1998b) 
Cr^wfordetaL (1966) 
Crawford &: Barnes (1970 ) 

Warren fc Hesser (1977) 
Kilkenny &: Menzies (1986 ) 
Hauck fc M crmilliod (1998b) 
Haas & Leinort ( 1990) 
^ufcncr (1976) 
^foner (1976) 
^foner (1976) 
^foncr (1976) 
^fcner (1976) 
^fcner (1976) 
^foner (1976) 
Sharplcss (1952 ) 
^^^^^o^^^^^^rgan ^^^3) 



^ohnsor^^^^ri^ ^^5^ 

Hogg (1958) 
^win (1961) 
Sadkr . D.H. ( 1961) 
Cousins fc Stov (1962) 
Haggkyist & Oia (1966) 

Johns on ct al. (1 966 ) 
^rgue (1966) 

^owle^^t_al^ ^967) 
Oia (1970 ) 
^oreno 1^1971) 
^oreno 1^1971) 
Cells S. (1975) 

Oia (1983 ) 
Cou sins (1984) 
(1985by 
Kozok (1985 ) 
Oia (1986 ) 
Mermilliod (1986) 
^^l^^o^^^^^^ ^^6^ 
^^l^^o^^^^^^ ^^6^ 
^oreno (WTV) 
^^^^^o^^^^^^rg^n (^05^ 
Johnson &: Harris (1954) 



Hogg (1958) 
Cousins &: Stoj^ (1962 ) 



Johnson ct^^ ^^6^ 
Johnson ct^^ ^^6^ 

Argue (1966) 
Gutierrez- Moreno &z et al. 

Cowley et al. (19671 
Oia (1970 ) 
Moreno (1-97V) 
Moreno (1971) 
Cells S. (1975) 

Oia (1983 ) 
^ousins ^984) 
Oia (1985b) 
Kozok (1985) 



Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


\Vave length 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 



HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 
HD 222368 



Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgrcn 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 
Stromgren 



u 


4.59 


0. 


u 


4.61 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.12 


0. 


V 


4.12 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.14 


0. 


V 


4.12 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.12 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.11 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.14 


0. 


V 


4.14 


0. 


V 


4.11 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.13 


0. 


V 


4.12 


0. 


V 


4.12 


0. 


b 


4.47 


0. 


b 


4.46 


0. 


b 


4.46 


0. 


b 


4.45 


0. 


b 


4.46 


0. 


b 


4.46 


0. 


b 


4.46 


0. 


b 


4.46 


0. 


b 


4.47 


0. 


b 


4.46 


0. 


b 


4.46 


0. 


b 


4.46 


0. 


u 


5.84 


0. 


u 


5.84 


0. 


u 


5.85 


0. 


u 


5.86 


0. 


u 


5.84 


0. 


u 


5.84 


0. 


u 


5.85 


0. 


u 


5.85 


0. 


u 


5.85 


0. 


u 


5.84 


0. 


u 


5.85 


0. 


u 


5.85 


0. 


V 


4.95 


0. 


V 


4.95 


0. 


V 


4.96 


0. 


V 


4.96 


0. 


V 


4.95 


0. 


V 


4.95 


0. 


V 


4.95 


0. 


V 


4.96 


0. 


V 


4.95 


0. 


V 


4.95 


0. 


V 


4.96 


0. 


V 


4.95 


0. 


y 


4.13 


0. 


y 


4.13 


0. 


y 


4.13 


0. 


V 


4.13 


0. 



Oia (1986 ) 
Mermilliod fl986) 
^hargless ||1952 ) 



mjRR (1958) 
^win (1961) 
Sadler. D.H. (1961) 
Cousins fc Stov (1962) 
Haggkvist fc Oia (1966) 

Argue (1966) 
^^^^^^^^^^ore^^^^^^^^ ^^6^ 

Cowley et al. (1967) 
Oia (1970 ) 
^oreno ^971) 
^^^^ ^1971) 
Cells S. (1975) 

Oia (1983 ) 
Cousins (1984) 



Oia (1985b) 
Kozok (1985) 
Oia (1986 ) 
Mermilliod (1986) 
Crawford etaL (1966) 
^rawford & B^ies ^70) 
^tokcs ^972a) 
Stokes (1972b) 
Philip fc Philip (1973 ) 



^rgnbecl^_e^^ (_1976) 
Warren ic Hesser (1977) 
Olsen (1983) 
Reglc ro ct al. (1987) 
Olson (1993 ) 
Olsen (1994b ) 
Hauck fc Mermilliod (1998b) 
Crawford et al. (1966 ) 
Crawford fc Barnes (1970 ) 
Stokes (^972^) 
Stokos (1972y 
Philip fc Philip (1973 ) 
^r0nbecl^_e^^ (_1976) 
Warren fc Hesser (1977) 



^Iscn (1983) 
Regto -o ot al. (1 987) 
£lson (1993) 
^Iscn (1994b) 
Hauck Mermilliod (1998b) 



Crawf ord ct al. (1966) 
Crawfor d & Barnes (1970) 
Stokes (1972a) 
Stokes (1972b) 
_PhiUP & P hilip (1973 ) 
Gronboch c^^ ^976) 
Warren fc Hesser (1977) 
Olsen (1983 ) 
^eglero^^_al^ ^987) 
Olson (1993) 
blscn (1994b) 
^auck & Mer milliod (1998b) 
Crawford c t al. (1966 ) 
^awford fc Barnes (1970 ) 
^tokes ^972a) 
Stokes (1972b) 
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Table 8 — Continued 



Object 


System / 


Bandpass 


Value 


Error 




HD 


Wavelength 


Bandwidth 


(mag) 


(mag) 


Reference 


HD 222368 


Stromgrcn 


y 


4.13 


0.08 


Philip & Philip fl9731 


HD 222368 


Stromgrcn 


y 


4.13 


0.08 


Gr0nbech et al. fl976) 


HD 222368 


Stromgren 


y 


4.13 


0.08 


^arren_& Hcsscr (1977) 


HD 222368 


Stromgren 


y 


4.13 


0.08 


^Iscn (1983) 


HD 222368 


Stromgren 


y 


4.13 


0.08 


Reslero ct al. (1987) 


HD 222368 


Stromgrcn 


y 


4.13 


0.08 


Olsen (1993) 


HD 222368 


Stromgrcn 


y 


4.13 


0.08 


Olsen (1994b) 


HD 222368 


Stromgrcn 


y 


4.13 


0.08 


Hauck & Mermilliod (1998b) 



Note. — Refer to Section |2. 31 for details. 



Table 9. Bolometric Fluxes 



star 


Template 


# 


Reduced 


-FbOL i 


: a 




Ay ±<y 


HD 


Sp.Ty. 


PHOT 




(10^* erg s^ 


1 cm-2) 




(mag) 


4614 


GOV 


80 


1.04 


113 


,90±1 


.71 


0, 


,001±0.014 


5015 


F8V 


95 


0.74 


31 


.50±0 


.56 


0, 


,005±0.016 


6582 


G5V 


165 


2.63 


24 


.48±0 


.39 


0, 


,000±0.014 


10780 


KOV 


86 


0.75 


16, 


.43±0 


.33 


0, 


.000±0.018 


16895 


F6V 


94 


70 


58 


.21±1 


04 


Q 


.uuumu.uJ-O 


19373 


GOV 


89 


0.41 


63 


.29±0 


.93 


0, 


.016±0.013 


20630 


G5V 


205 


0.59 


32 


.46±0 


.55 


0, 


.000±0.015 


22484 


GOV 


171 


0.33 


51 


.23±0 


.69 


0, 


.000±0.012 


30652 


F6V 


251 


0.72 


139, 


.80±1, 


.50 


0, 


.000±0.009 


34411 


GIV 


151 


0.49 


35 


.Olio, 


.45 


0, 


.OOOiO.Oll 


39587 


GOV 


139 


0.28 


46 


.44±0 


.78 


0, 


.011±0.015 


48737 


F5III 


85 


0.60 


115, 


.20±2, 


.37 


0, 


.000±0.018 


56537 


A5V 


136 


1.11 


95 


.40±2 


.18 


0, 


.000±0.019 


58946 


FOV 


156 


0.41 


54 


.87±0 


.88 


0, 


.020±0.014 


81937 


F02IV 


69 


1.69 


85 


.77±1 


.88 


0, 


.035±0.019 


82328 


F6.5IV 


96 


0.32 


139, 


.70±2, 


.81 


0, 


.OOOiO.OlS 


82885 


G8V 


189 


1.32 


19 


.57±0 


.18 


0, 


.032±0.008 


86728 


G5V 


150 


0.26 


19 


.63±0 


.39 


0, 


.000±0.017 


90839 


F8V 


83 


0.43 


31 


.69±0 


.82 


0, 


.000±0.023 


95418 


AOIV 


106 


0.82 


339, 


.90±7, 


.05 


0, 


.038±0.017 


97603 


A4V 


105 


1.55 


250, 


.90±3, 


.87 


0, 


.053±0.013 


101501 


G6.5V 


138 


0.41 


21 


.27±0 


.30 


0, 


.011±0.012 


102870 


GOV 


222 


0.35 


96 


.43±1 


.41 


0, 


.000±0.013 


103095 


G9V 


244 


3.85 


8 


.27±0, 


.08 


0, 


.000±0.009 


109358 


GOV 


137 


0.57 


52 


.11±0 


.84 


0, 


.000±0.014 


114710 


GOV 


216 


0.43 


52 


.49±0 


.56 


0, 


.OOOiO.OlO 


118098 


A5V 


104 


2.29 


111 


.80±1, 


.57 


0, 


.000±0.013 


126660 


F7V 


98 


0.50 


63 


.08±1 


.47 


0, 


.000±0.020 


128167 


F2V 


182 


1.88 


44 


.52±0 


.54 


0, 


.062±0.010 


131156 


G8V 


90 


1.45 


46 


.18±1 


.05 


0, 


.043±0.019 


141795 


A5V 


101 


1.13 


83 


.87±2, 


.05 


0, 


.020±0.020 


142860 


F6V 


156 


0.31 


77 


.38±1, 


.30 


0, 


.014±0.014 


146233 


G3.5V 


116 


0.62 


17 


.65±0, 


.46 


0, 


.000±0.022 


162003 


F6V 


96 


0.44 


39 


.22±0, 


.95 


0, 


.000±0.021 


164259 


F3.5V 


134 


0.43 


36 


.34±0 


.74 


0, 


.000±0.018 


173667 


F6V 


84 


0.33 


55 


.02±1 


.19 


0, 


.002±0.019 


177724 


AOV 


163 


1.16 


191, 


.50±3, 


.12 


0, 


.002±0.014 


182572 


G8IV 


95 


1.86 


26 


.66±0, 


.63 


0, 


.000±0.021 


185144 


KOV 


240 


0.72 


39 


.93±0, 


.56 


0, 


.000±0.012 


185395 


F2V 


143 


0.25 


40 


.91±0, 


.86 


0, 


.015±0.018 


210418 


A2IV 


83 


1.21 


98 


.86±2, 


.46 


0, 


.000±0.022 


213558 


AOV 


109 


0.94 


93 


.04±2 


.21 


0, 


.015±0.020 


215648 


F8V 


154 


0.66 


57 


.33±1 


.05 


0, 


.000±0.016 


222368 


F8V 


279 


0.40 


60 


.95±0 


.99 


0, 


.000±0.014 



Note. — For details, see Section |4. 1| 
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Table 10. Radii, Luminosities, and Temperatures 



star 






R 










L 






^EF 


F 


HD 






) 








) 




(K) 


4614 


1 


.039 


± 


0, 


.004 


1 


,252 


± 


0, 


,019 


6003 


± 


24 


5015 


1 


.743 


± 


0, 


.023 


3, 


,432 


± 


0, 


,061 


5963 


± 


44 


6582 





.790 


± 


0, 


.009 


0, 


,428 


± 


0, 


,007 


5264 


± 


32 


10780 


0, 


.825 


± 


0, 


.021 


0, 


,516 


± 


0. 


,010 


5396 


± 


72 


16895 


1 


.319 


± 


0, 


.011 


2 


.235 


± 


0. 


,040 


6157 


± 


37 


19373 


1 


.412 


± 


0, 


.009 


2 


,181 


± 


0. 


,032 


5915 


± 


29 


20630 


0, 


.919 


± 


0, 


.025 


0, 


,841 


± 


0. 


014 


5776 


± 


81 


22484 


1 


.622 


± 


0, 


.024 


3, 


,042 


± 


0. 


042 


5997 


± 


44 


30652 


1 


.323 


± 


0, 


.004 


2 


.822 


± 


0. 


,030 


6516 


± 


19 


34411 


1 


.331 


± 


0, 


.021 


1 


.732 


± 


0. 


022 


5749 


± 


48 


39587 


0, 


.979 


± 


0, 


.009 


1 


,081 


± 


0. 


,018 


5961 


± 


36 


48737 


2 


.710 


± 


0, 


.021 


11, 


574 


± 


0. 


,238 


6480 


± 


39 


56537 


2 


.777 




0, 


047 


28, 


306 




0. 


,648 


8007 


-1- 


77 


58946 


1 


.655 


± 


0, 


,028 


5, 


542 


± 


0. 


,089 


6899 


± 


63 


81937 


2 


.902 


± 


0, 


,026 


15, 


,086 


± 


0. 


,330 


6693 


± 


45 


82328 


2 


.365 


± 


0. 


008 


7, 


,871 


± 


0. 


158 


6300 


± 


33 


82885 


1 


.003 


± 


0, 


,016 


0, 


784 


± 


0. 


,007 


5434 


± 


45 


86728 


1 


.247 


± 


0, 


021 


1, 


,378 


± 


0. 


,027 


5612 


± 


52 


90839 


1 


.091 


± 


0, 


,020 


1, 


,605 


± 


0. 


042 


6233 


± 


68 


95418 


3, 


.021 


± 


0, 


,038 


63, 


,015 


± 


1. 


,307 


9377 


± 


75 


97603 


2 


.557 


± 


0, 


,020 


24 


,973 


± 


0. 


,385 


8085 


± 


42 


101501 


0, 


.940 


± 


0, 


,010 


0, 


,609 


± 


0. 


,009 


5270 


± 


32 


102870 


1 


.681 


± 


0, 


,008 


3, 


,572 


± 


0. 


,052 


6132 


± 


26 


103095 


0, 


.681 


± 


0, 


,006 


0, 


,212 


± 


0. 


,002 


4759 


± 


20 


109358 


1 


.123 


± 


0, 


,028 


1, 


151 


± 


0. 


,018 


5653 


± 


72 


114710 


1 


.106 


± 


0, 


Oil 


1, 


,357 


± 


0. 


014 


5936 


± 


33 


118098 


2 


.079 


± 


0, 


,025 


17, 


,885 


± 


0. 


252 


8247 


± 


52 


126660 


1 


.733 


± 


0, 


Oil 


4 


131 


± 


0. 


,096 


6265 


± 


41 


128167 


1 


.431 


± 


0, 


,023 


3, 


461 


± 


0. 


042 


6594 


± 


55 


131156 


0, 


.863 


± 


0, 


Oil 


0, 


,645 


± 


0. 


,015 


5580 


± 


46 


141795 


1 


.783 


± 


0, 


,040 


12, 


,134 


± 


0. 


,296 


8084 


± 


102 


142860 


1 


.472 


± 


0, 


,007 


3, 


,039 


± 


0. 


,051 


6294 


± 


29 


146233 


1 


.166 


± 


0, 


,026 


1, 


,058 


± 


0. 


,028 


5433 


± 


69 


162003 


2 


.329 


± 


0, 


,067 


6, 


,343 


± 


0. 


153 


6014 


± 


90 


164259 


1 


.961 


± 


0, 


,071 


6, 


251 


± 


0. 


127 


6529 


± 


118 


173667 


2 


.064 


± 


0, 


,017 


6, 


,296 


± 


0. 


136 


6376 


± 


39 


177724 


2 


.449 


± 


0, 


,046 


38, 


,492 


± 


0. 


,627 


9205 


± 


95 


182572 


1 


.379 


± 


0, 


042 


1, 


,904 


± 


0. 


,045 


5787 


± 


92 


185144 


0, 


.776 


± 


0, 


,008 


0, 


,410 


± 


0. 


,006 


5255 


± 


31 


185395 


1 


.697 


± 


0, 


,030 


4, 


,265 


± 


0. 


,090 


6381 


± 


65 


210418 


2 


.623 


± 


0, 


,083 


24, 


549 


± 


0. 


,610 


7951 


± 


97 


213558 


2 


.143 


± 


0, 


,074 


28, 


552 


± 


0. 


,678 


9131 


± 


167 


215648 


1 


.912 


± 


0, 


,016 


4, 


722 


± 


0. 


,087 


6167 


± 


36 


222368 


1 


.595 


± 


0, 


014 


3 


555 


± 


0. 


,058 


6288 


± 


37 



Note. — For details, see Section |4.2| 
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Table 11. Solutions to Teff Relations 



{B -V) (V- K) Spectral Type 

Equation in text E] E] [H 

n 39 44 41 

Range 0.05 - 0.80^ 0.0 - 2.0 AO - KO^ 

Reduced ■■■■ 5.97 6.04 12.1 

Median dTepF • 55 64 90 



^Metallicity [Fe/H] > -0.75 

Note. — Refer to Section 15.11 for details. 
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Table 12. Y"^ Model Isoclirone Results for Stars with L > 0.75L 



star 
HD 



Mass ±(T 
(Mo) 



Age ztcr 
(Gyr) 



4614 


Q 


972i0 


012 




4it0 


g 


5015 




182i0 


Oil 


5 


4it0 




16895 




138i0 


010 




Q_j_Q 




19373 




169i0 


013 




g_j_g 




20630 


1 


.037±0, 


042 


0, 


.2±3, 


.1 


22484 


1 


.139±0, 


,016 


5, 


.7±0, 


.4 


30652 


1 


.283±0, 


,006 


1 


.3±0, 


.2 


34411 


1 


.041±0, 


,015 


8, 


.1±0, 


.8 


39587 


1 


.029±0, 


,029 


2 


.Oil, 


.8 


48737 


1 


.706±0, 


012 


1 


.7±0, 


.1 


56537 


2 


.111±0, 


,010 


0, 


.8±0, 


,0 


58946 


1 


.355±0, 


,013 


2 


.1±0, 


,2 


81937 


1 


.824±0, 


,016 


1 


.4±0, 


,1 


82328 


1 


.506±0, 


,095 


2 


.4±0, 


,7 


82885 





.910±0, 


,020 


10, 


,6±2, 


2 


86728 


1 


.034±0, 


,036 


8, 


.5±1, 


,8 


90839 


1 


.119±0, 


,035 


1 


.5±1, 


,4 


97603 


2 


.061±0, 


,006 


0, 


.8±0, 


,0 


102870 


1 


.324±0, 


,005 


3, 


.3±0, 


.1 


109358 





.852±0, 


,023 


14, 


2±2. 


1 


114710 


1 


.045±0, 


,013 


4, 


.6±0, 


.9 


118098 


1 


.940±0, 


,006 


0, 


.7±0, 


.0 


126660 


1 


.232±0, 


,058 


4, 


.2±0, 


.8 


128167 


1 


.194±0, 


,013 


3, 


.1±0, 


.4 


141795 


1 


.820±0, 


,026 


0, 


.5±0, 


.2 


142860 


1 


.184±0, 


012 


3, 


.9±0, 


.3 


146233 





.887±0, 


,019 


14, 


,9±2. 


,0 


162003 


1 


.311±0, 


,016 


3, 


.8±0, 


.1 


164259 


1 


.429±0, 


,013 


2, 


.4±0, 


.2 


173667 


1 


.422±0. 


,009 


2, 


.6±0, 


.1 


177724 


1 


.984±0, 


,006 


0, 


.8±0, 


.0 


182572 


1 


.186±0, 


015 


4, 


.5±0, 


,8 


185395 


1 


.342±0, 


Oil 


2 


.8±0, 


.2 


210418 


1 


.858±0, 


024 


1 


.1±0, 


.1 


213558 


2 


.209±0, 


,037 


0, 


.4±0, 


.1 


215648 


1 


.192±0, 


Oil 


4, 


.8±0, 


.2 


222368 


1 


.268±0, 


,009 


3, 


.4±0, 


.2 



Note. — Isochroncs arc not sen- 
sitive to stars with L < 0.75 Lq 
which includes these stars in our sur- 
vey: HD 6582, HD 10780, HD 101501, 
HD 103095, HD 131156 and HD 185144. 
Errors are calculated assuming the 1-a 
errors on temperature and luminosity. 
Refer to Section 15.31 for details. 
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Baseline/Wavelength X 1 " Baseline/Wavelength X 1 0"'' 



Fig. 1. — Calibrated observations plotted with the limb-darkened angular diameter fit for 
each star observed. See Section [3] and Table [5] for details. 
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Fig. 2. — Calibrated observations plotted with the limb-darkened angular diameter fit for 
each star observed. See Section [3] and Table [5] for details. 
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Baseline/Wavelength X 1 " Baseline/Wavelength X 1 0"'' 




Fig. 3. — Calibrated observations plotted with the limb-darkened angular diameter fit for 
each star observed. See Section [3] and Table [5] for details. 
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Fig. 4. — Calibrated observations plotted with the limb-darkened angular diameter fit for 
each star observed. See Section [3] and Table [5] for details. 
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Fig. 5. — Calibrated observations plotted with the limb-darkened angular diameter fit for 
each star observed. See Section [3] and Table [5] for details. 



- 106 - 




1.0 
0.8 
I 0.6 
> 0.4 
0.2 

0.0 

m 0.4 

™ 0.2 

5 0.0 

S -0.2 

°C -0.4 



r ! 


4 — t — : 


r HD1620 


03 : 

■ ■ ■ 1 1 1 i" 







100 120 140 

Baseline/Wavelength X 10 " 



120 130 140 150 

Baseline/Wavelength X 10"'' 



160 



1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

0.2 
0.0 
-0.2 





1 1 1 1 1 






: HD1 64259 

1 . . . 1 . . . 


1 . . . 1 ■ 


- ff+i-* ^■♦■■^^[^■++*+ - 




100 120 140 160 

Baseline/Wavelength X 10 " 



120 140 160 180 
Baseline/Wavelength X 10"'' 



200 




110 120 130 140 150 160 
Baseline/Wavelength X 10 " 



1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 

\i 

).2 




HD1 82572 




110 120 130 140 150 
Baseline/Wavelength X 10 " 



160 



Fig. 6. — Calibrated observations plotted with the limb-darkened angular diameter fit for 
each star observed. See Section [3] and Table [5] for details. 
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Fig. 7. — Calibrated observations plotted with the limb-darkened angular diameter fit for 
each star observed. See Section [3] and Table [5] for details. 
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Fig. 8. — TOP: Plot showing the measured hmb- darkened angular diameters versus the SED 
angular diameters and the 1-a errors (black). Measurements for the 14 stars in common with 
this work are highhghted in color with red indicating a CH ARA measurement prese r ited i n 
this paper and blue for a PTl measurement measured in Ivan Belle fc von BraunI (120091 ). 
BOTTOM: Plot showing the fractional difference between the SED and limb-darkened an- 
gular diameters. The dotted line shows an equal agreement of both measurements. See 
Section 13.21 and Tables [5] and [6] for details. 
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Fig. 9. — TOP: The difference between limb- darkened angular diameters and the SED 
angular diameters from this work versus [B — V) color index. Bottom: Same as above with 
respect to metallicity. The dotted line shows an equal agreement of both measurements. A 
provisional fit to the data is shown as a solid line, and is suspect to a cautious interpretation 
due to the sparse amount of data available. See Section [3] for details. 
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Fig. 10. — Example SED fit for HD 142860. Tlie (red) plusses indicate flux calibrated 
photometry from the literature with corresponding errors (y-direction) and bandwidth of 
the filter (x-direction). The (black) crosses show the flux value of the spectral template 
integrated over the fllter transmission for each point. The spectral template is plotted by a 
blue fine. The lower panel shows the residuals. See Section H] for details. 
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Fig. 11. — The luminosities and temperatures of the stars in the survey are plotted with 
their 1-a errors. Lines of constant radii are plotted as dotted lines. The shading of the 
symbol represents the metallicity of the star [Fe/H]. See Section for details. 
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12. — The luminosity and {B — V) color-index plotted of the stars in this survey. The 
ing of the symbol represents the metallicity of the star [Fe/H]. See Section U]2] for details. 
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Fig. 13. — The data and solution for the temperature - {B — V) relation shown as circles 
and a solid line, respectively. The data omitted from the fit are plotted as open circles and 
can be identified (from left to right) as HD 210418, H P 162003, HP 658 2, HP 182572, and 
HP 103095. The inverted triangles show the data from lCode et al.l (119761 ) and the empirical 
solution based on this data is plotted as a dotted line. The 1-sigma errors in temperature 
are displayed, but are typica l ly sna aller than the data point. The dash-dotted line is the 
calibration presented in iGrayl (119921). using a menagerie of data sources (see reference). The 
solution for solar metallicity from ICasagrande et al.l (120101) is s hown as a triple-dot dashed 
line. The entirely model based solution from iLejeune et al.l ( 119981 ) (dashed line) is also 



shown. For details, see Section 15.1.11 and Equation [HI 
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Fig. 14. — Data points plotted as filled circles depict the observations presented here, and 
open triangles are the measurements from Ivan Belle &: von Braunl (120091 ). The 1-sigma errors 
in temperature are shown, but are typically smaller than the data point. Our solution for 
the t emperature- — K) re l ation shown as a solid line (Equation |9l whereas the relation 
from Ivan Belle fc von Braunl (120091 ) is shown as a dashed line. For details, see Section [5.1.21 
and Equation ini 
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Fig. 15. — The data and solution for the temperature - spectral type relation shown as a 
circles and a solid line, respectively. The 1-sigma errors in tempera ture are shown, but are 
typica lly smaller than the data point. The data from Table 7 in Ivan Belle fc von Braun 
(120091 ) are displayed as open triangles. For details, see Section 15.1.31 and Equation [TOl 
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Fig. 16. — This is a zoom ed-in version of Figure flSl sho wing the region that overlaps with 
the solution presented in Ivan Belle fc von BraunI (120091 ). Our data and solution for the 
temperature - spectral type relation are shown as circles and a solid line, respectively. The 
1-sigma errors in temp erature are shown, but are typ ically smaller than the data point. The 
data from Table 7 in Ivan Belle fc von BraunI ( l2009h are displayed as open triangles. For 
details, see Section 15.1.31 and Equation HHi 
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Fig. 17. — The data plotted show the dependence on the measu red temperature versus the 
fractio nal differei ices between mo d el tern peratures dete rmined bylAUende Prieto fc Lambert 
Jl999h rAPL99). Eolmberg et all J2OO7I ) (GCS07), and IXakedal (|2007|) (Tak07) and the em- 
pirical values determined in this project, along with l-cr errors for each. The dotted line 
marks a zero deviation between each source. 
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Fig. 18. — The data plotted show the dependence on the {B — V) color index versus the 



fractio nal differe nces between mo d el tern peratures dete rmined bylAUende Prieto fc Lambert 



fll999[ ) rAPL99). iHolmberg et all (120071 ) (GCS07), and IXakedal (120071 ) (Tak07) and the em- 
pirical values determined in this project, along with 1-a errors for each. The dotted line 
marks a zero deviation between each source. 
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Fig. 19. — The data plotted show the dependence on th e metalhcity versus the fra c tiona l 
difference s between model temp eratures determ ined by lAUende Prieto &: LambertI (1l999l ) 
(APL99), iHolmberg et"d1 (|2003) (GCS07), and llktedal (I2OO7I) (Tak07) and the empirical 
values determined in this project, along with 1-a errors for each. The dotted line marks a 
zero deviation between each source. 
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Fig. 20. — Stellar isoclirones generated for HD 142860. The asterisk depicts best age fit to 
our data and is plotted as a solid line. The luminosity and temperature and the 1-sigma 
errors for this star are also plotted. These measurement errors show that the error in the 
x-direction (temperature) is the least constrained input for the isochrone fit. 
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Fig. 21. — Masses derived from the isochrones Miso compared to masses of stars calculated 
from the combination of logg estimates and our CHARA radii Mg_R. Reference for logg 
data are for stars in common with the APL99 and Tak07 surveys are depicted green and 
blue, respectively. The dotted line shows a 1:1 relation. 
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Fig. 22. — Fractional deviation of the masses derived from isochrone fitting and the ones 
derived when using APL99 log (7 in combination with CHARA radius measurements versus 
the fractional offset of our measured temperature versus the ones in APL99. The dotted 
lines indicate zero deviation. 
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Fig. 23. — Ages derived from the isochrones compared to ages of stars in common with 
GCS07 (red) and Tak07 (blue). The dotted hne shows a 1:1 relation. 




Fig. 24. — Mass versus color index for eclipsing binaries (black open circles) plotted with 
masses derived from our sample using the Y'^ isochrones (black filled circles). Also plotted 
are the calculated Mg_R for stars in common with the APL99 (green filled circles), and Tak07 
(blue filled circles) surveys. 
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Fig. 25. — Mass versus luminosity for eclipsing binaries (black open circles) plotted with 
masses derived from our sample using the Y"^ isochrones (black filled circles). Also plotted 
are the calculated Mg_R for stars in common with the APL99 (green filled circles), and Tak07 
(blue filled circles) surveys. The dotted line is the relation L oc M^-^. 



